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和 有 睦 相 处 好 邻居 ”了 em 机 
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图 解 无 线路 由 互联 
住 在 同一 小 区 相距 不 远 的 两 家 人 ， 
通过 两 台 无 线路 由 器 互联 上 网 。 


让 


看 我 “三 枪 ” 定案 
三 款 软件 打 组 合 淘 , 彻 查 运行 的 软 
件 到 底 在 系统 里 做 了 什么 事 。 
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信人 村 和 证 人 区 二 全 交 汪 人 本 人 
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IE9Betol37) 好 先 免费 的 季 机 软件 (77) 无 线路 由 互联 (34) 全 链 盘 手机 入 门 技 I5(9 引 亲 匠 优盘 (30) miniTX 主 板 选 购 (87] 
屏 藉 变 大 (42) iphone 测 (77) 网 页 申 箱 (38) 旦 示 器 色 闲 区 别 (84) 智能 手机 网 络 生活 (48) 。。 品味 淘 客 生涯 (107) 
播放 顶 序 定制 (42) 内 存 升级 方案 (86) 百 放电 蒋 管 京 G9) miniITX 主 板 选 殉 (87) 交合 创 覃 视频 (49) 模型 级 包 标 制作 (108) 
笔记 本 电池 报答 (46) 。 星际 2 攻略 效 学 人 412) 显 竺 关机 (44) 电子 竞技 "七宗 徘 " (114) 分 享 型 PPT 秘 逢 (50) 丁 机 不 再 打 结 小 捷 I5(109) 


PRODUCTS INDEX 产品 索引 


华硕 EeeTop ET2010RGT(68j 联 想 ideocentre B305 秀 措 开 (58JRCER Rspire 25610(68) 海 尔 江山 帝 最 乐 总 08(5g) 此 尔 Rienuore ml 5x(74j 哺 彩 中 国 . 通 (79) 佳 的 甘 UTV102(79g) 稚 洒 
cmme 电 视 棒 (79) 旦 达 VT10(79) 昂 达 VP70(79) 神 行者 T105+(79) 客 果 8600 无 线 耳 机 (80) 温 步 者 mh15 便 扒 音 箱 (81)0CZ Onux (32GB/OCZSSD2-10nX32G) 固 志 硬 盘 (86) 金 士 字 V 系 
列 SnV125-S2(30GB) 固态 硬盘 (86) 雷 柏 8300 2.46 HTPC 趣 级 多 媒体 狼 饼 亦 靶 (88) 蛋 柏 T1 多 点 舱 控 无 线 鼠 (88} 双 飞 划 天 还 67630(B8)YROC0O 媒体 中 心 副 控 各 (88) 册 -king 电脑 
迎 控 器 山 6(B8)D-Link DIR-615 无 线路 由 器 (88)nETGERR 山 nR1100 无 线 网 卡 (88) 明 基 VUZ420H LED 东 光 显示 器 (90)ROC ez2243Fw 液 晶 显 示 器 (91) 多 彩 z280G Touch 键 盘 (93) 航 况 
PSE002 电 谭 转 换 器 (94) 迪 喜 PSH402 电 源 转换 器 (94) 芍 喜 PSR503 电 源 转 换 器 (34) 喜 PSHB01 电 源 转 换 喷 (94} 全 河田 炫 01 音 稍 (95)Rcer S231HL LED 背 光 显示 器 (96) 丽 讯 0525ST 短 
伟 投影 机 (96) 冲 击 波 T71 z1 音 箱 (97) 技 嘉 H55m-USB3 主 板 (98) 
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电话 : 010.63141013 1336518534]1 


本 刊 如 有 印刷 质量 问题 《 错 页 、 掉 页 、 天 页 等 ), 请 您 与 我 们 联系 ， 我 们 负责 调 
换 。E-mai: pubishBcfoncomcn 


本 刊 部 分 图 文 版 权 所 有 ， 未 经 同意 不 得 转载 


厂商 广告 中 的 数据 全 部 由 厂商 提供 


1. 2010 年 《电脑 爱好 者 》 杂 志 ， 订 价 144 元 
2. 2010 年 《电脑 爱好 者 (普及 版 )》 杂 志 ， 订 价 93.6 元 
{ 霉 期 送 光盘 ) 


赁 地 高 飞 一 OFFICE2010 升 职 记 ， 闻 购 特 价 39 元 /本 
2010 上 半年 《电脑 爱好 者 》 合 订 本 ， 邮 购 价 39.8 元 / 套 
电脑 超 全 技巧 12000 招 ， 邮 购 价 25 元 /本 ,邮购 代码 SK0225 
从 电脑 僵 瓜 到 博士 只 要 7 天 ， 邮 购 价 22 元 / 本 , 邮购 代码 SK0224 
兰 及 版 5 年 精 编 合集 光 瘟 ， 邮 购 价 18 元 , 邮购 代码 CFAO5 


普及 版 精华 合 订 本 ， 邮 购 价 29.8 元 /本 ， 邮 购 代码 CFA2010 
2009 数码 增刊 下 拍摄 100 个 人 生 精彩 购 间 超 低 优惠 价 35 元 
2009 数码 增刊 上 100 个 人 生 必 去 的 地 方 超 低 优惠 价 35 元 
2009 下 半年 《电脑 爱好 者 》 合 订 本 ， 邮 购 价 39.8 元 / 套 
2009 电脑 爱好 者 增刊 下 -七 天 炼 成 电脑 全 才 ， 邮 购 价 25 元 /本 
2009 电脑 爱好 者 增刊 上 - 硬件 终 级 宝典 ， 邮 购 价 25 元 /本 
2009 背 及 版 增刊 ( 下 ) 电脑 超 全 故障 解答 5000 例 ， 邮 购 价 25 元 /本 
2009 上 半年 《电脑 爱好 者 》 合 订 本 ， 邮 购 价 39.8 元 / 套 
2008 莹 及 版 合 订 本 ， 邮 购 价 29.8 元 / 本 ， 邮 购 代码 CFAOB8 
2008 下 半年 《电脑 爱好 者 》 合 订 本 ， 邮 购 价 39.8 元 / 套 
2008 上 半年 《电脑 爱好 者 》 合 订 本 ， 邮 购 特价 30 元 / 套 


ee 礼包 区 一 
2009 合 订 本 大 礼包 :与 6 元 2008 合 订 本 大 礼包 :与 各 元 
人权 .09HD) 网民 三: 08HD) 
爱好 者 | 09 上 半年 109 下 半年 ) 侣 订 汪 扫 好 者 ( 08 下 半年 +08 上 半年 ) 合 订 水 


2007 合 订 本 大 礼包 :所 人 元 普及 版 合 订 本 大 礼包 :GZ 元 
代码 :07HD) 《有 风 民 码 CFAG7TOB2010) 
委 季 者 101 下 半年 +07 上 半年 1 合 订 本 2008-2010 普 及 版 合 订 灯 


凡 购 买 上 述 大 礼包 ， 即 可 获得 如 下 优惠 : 
东部 19 元 获得 2006 年 和 好 者 典 天 版 、2006 年 傻 情 士 问答 2000 例 


2. 加 15 元 获得 2007 普及 版 增刊 (下 ) 伟 博士 故障 问答 3000 例 一 本 。 
3. 加 15 元 获得 2008 年 爱好 者 典 苹 版 一 本 。 

4. 加 3 元 获得 2009 年 电脑 要 好 者 杂志 中 任意 一 本 。 

(购买 实惠 礼包 并 加 钱 获得 上 术 优 惠 的 读者 ， 请 在 汇款 单 许 言 注 明 礼包 
代码 及 所 选 优惠 书刊 名 称 。) 


[邮购 方法 ，] 
部 局 汇款 :北京 123 信 箱 。 收 款 人 ;北京 《电脑 爱好 者 》 杂 志 社 ， 
纺 ,10003， 请 在 汇 丈 提 附 言 闪 注 明 名 和 产量 和 名 高。 澳 过 括 折 人 
号 和 联系， 请 入 汪 科 于 人 
联系 方式 : 
24 小 时 语音 自助 查询 电话 ，010 一 68259307/68259457 
咨询 . 查询， 周一 到 周 五 . 900 一 11;30，13，00~17， 30 
手机 短信 ，13801293315 


在 线 订购 网 址 : 


http://www. 0 com 


全 汪 5 站 于 
有 编辑 权 和 修 


上 市 即 寄 稿费 ， 稿 费 以 版 面 字数 计算 ， 每 
网 站 转载 时 应 支付 的 转 


瑟 站 天 时 前 经 纳 各 束 间 不信 多 情 : 
有 规模 谨 大 快速 、 超 链接 等 
有 不 当 计 内 闪 (链接 ) ， 


读者 一 
人. 本 刊 所 坟 间作 者 反 本 阴森 刊 所 和 其 失 写 之 作品 未 经 
本 社 许可 . 摘编 
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超级 计算 机 


从 姓 界 第 一 到 全 球 最 强 还 有 多 逊 ? 


一 年 前 , 2009 年 10 月 中 


在 : 我 国 自主 设计 的 ” 
星云 "超级 计算 机 


右 ; 目前 计算 速度 世界 
第 一 的 " 美洲 虎 “超级 
计算 机 ， 


诞生 了 第 一 台 计算 能 力 超过 干 万 亿 次 的 超级 计算 机 , 作为 算盘 这 一 古老 计算 


器 的 发 明 者 , 中 国 拥有 了 历史 上 计算 速度 最 快 的 工具 。 仅仅 过 了 不 到 半年 多 的 时 间 , 2010 年 6 月 1 日 ， 


曙光 公司 在 


: 我 国 首 台 i 


超级 计算 机 "星云 " 由 中 科 院 计算 所 、 曙光 公司 国家 超 算 深圳 叶 


到 最 大 负电 性 能 达到 127]1 万 亿 次 , 峰值 每 秒 3000 万 亿 次 计算 速度 的 
中 心 共同 研 制 成 功 。 同时 , 这 款 超级 计 


算 机 系统 近期 也 第 一 次 进入 长 期 由 美国 榴 断 的 超级 计算 机 排名 前 三 位 , 位 列 世界 第 二 强 。 


和 干 万 亿 次 计算 的 意义 _ 


跨越 干 万 亿 次 计算 的 意义 十 分 重大 , 
超级 计算 机 对 气候 模拟 、 基 因 研 | 可 符 代 
能 源 和 地 震 成 像 等 领域 的 研究 至 关 重要 。 
实际 上 我 们 的 生活 已 经 离 不 开 数 据 中 心 、 
超级 计算 机 这 样 的 设备 , 超级 计算 机 可 以 
为 人 类 提供 更 大 的 “想象 空间 ”, 满足 人 类 
对 未 知事 物 的 探 


算 , 超级 计算 机 
可 以 极 大 限度 提前 “ 预 估 " 气象 变化 , 做 出 
更 加 准确 的 天 气 预报 。 另外 像 地 震 等 自然 
超级 计算 机 模拟 演 
究 , 并 可 能 在 未 来 


相当 于 全 国 13 亿 人 同时 “ 
一 辈子 (88 年 计 ), 只 用 1 天 它 便 
能 轻松 搞定 一 台 主 流 微机 
(如 一 台 配 置 Intel 双 核 CPU、 主 频 
为 2.5CHz 的 电脑 计算 160 
年 的 目 ”. 而 中 国 最 强 的 超 
级 计算 机 “星云 " 一 天 的 工作 
量 , 相当 于 所 有 中 国人 每 天 24 小 
时 、 每 年 365 天 、 手持 计算 器 不 停 
地 计算 500 年 。 


小 知识 
1956 年 , 夏 培 赴 完成 了 第 一 台 
1 电子 计 
运算 如 和 控制 甩 的 设计 工作 ， 二 


国 第 一 本 电子 计算 机 奈 理 讲义 

o 1983 

世 的 中 国 第 一 台 亿 次 计算 机 的 
是 犁 国 自主 设计 利 造 的 六 台 超级 计算 机 


星云 (nebuloe) 超 级 计算 机 系统 简介 : 

星云 内 部 采用 Intel Xeon X5650 266GHz 
六 核心 处 理 器 .niVIDIR Teslo C2050 计 算 卡 ， 
总 计 120640 个 计算 核心， 
统 , 最 性 能 1.271PFlops( 全 球 
突破 1PFlops 大 关 ), 峰值 可 达 2.9843PFlops， 
各 至 超过 美洲 虎 28% 之 多 , 是 全 球 理论 性 能 
最 高 的 超级 计算 机 。 


超级 计算 机 性 能 世界 排名 


计算 机 名 称 
Jaguar 
Nebulae 
Roadrunner 
Kraken 
JUGENE 
Pleiades 
Tianhe-1 
BlueGene 
Interpid 
Red sky 


超级 计算 机 不 是 DiY 


， 对 于 超级 计算 机 而 言 , 用 的 处 
理 器 构架 是 什么 也 是 很 多 人 关心 的 焦点 之 
一 。 星云 内 部 采用 的 是 Intel 处 理 器 和 nVIDIR 

eslo 计 算 卡 协调 搭配 制造 , 很 多 人 都 会 提 
出 质疑 “核心 技术 还 是 掌握 在 别人 手 里 ” 。 
这 确实 是 一 个 不 可 回避 的 问题 , 但 更 重要 
的 是 超级 计算 机 不 是 DiY。 记者 就 此 采 沪 了 
相关 人 士 , 该 人 士 认为 要 想 拥有 制造 一 台 
超级 计算 机 的 能 : 统 构架 设计 , 冷却 设 
计 、 供电 设计 机 房 设计 、 系 统 软件 设计 等 
等 缺 一 不 可 , 是 一 个 复杂 的 系统 工程 。 目前 
全 世 | 备 研制 超级 计算 机 实力 的 | 屁 
指 可 数 , 中 国 便 是 其 中 之 一 , 这 已 经 弥 足 珍 
贵 了 . 更 何况 , 实际 上 我 国 已 经 在 计算 机 的 
基本 构架 上 初步 形成 了 完整 的 产业 链 , 假 
以 时 日 , 一 定 可 以 迎头 赶 上 。 
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老 美 说 中 国 将 成 世界 第 一 


“当今 全 球 超 级 计算 机 十 强 , 中 国 占 个 让 轩 光 公司 产品 部 经 理沙 超 
习 纳西 大 学 创新 计算 实验 室 。 群 表示 : 屿 的 排名 第 一 或 第 二 只 代表 一 
主任 杰克 唐 加 拉 说 ,“ 可 以 肯定 , 届时 他 们 。 台 机 器 而 已 。 中 国 仍 是 发 展 中 国家 。 有 朝 一 


会 有 第 三 台 超级 计算 机 进入 前 十 。" 唐 j 加 拉 。” 日， 的 总 计算 能 力 或 许 会 超过 美国 , 但 
自 1993 年 超级 计算 机 500 强 榜 单 首次 发 布 ”这 之 前 我 们 还 有 很 长 的 路 要 走 。” 

以 来 就 负责 指导 该 项 目 。 他 表示 , 自己 尚未 值得 一 提 的 是 , 中 国 目前 拥有 24 套 超 
看 到 ]1 月 要 发 布 的 具体 排行 榜 , 但 “坚信 中 级 计算 机 系统 , 目前 与 德国 在 数量 上 持平 ， 
国会 成 为 超级 计算 机 第 一 大 国 ”。 位 列 拥有 282 台 超级 计算 机 的 美国 .38 台 


拥有 世界 上 运算 速度 最 快 的 超级 计算 。 的 英国 、.29 台 的 法 国之 后 , 从 数量 上 , 中 
机 不 是 炫 兆 的 资本 。 砷 加 拉 说 , 这 表明 中 国 。 国 超级 计算 机 已 经 上 升 到 第 四 位 , 计算 性 
积极 采取 措施 推动 创新 。“ 中 国明 白 这 个 道 ”能 上 也 达到 了 第 二 位 , 仅 次 于 美国 。 显然 
理 。 超级 计算 机 对 工业 意义 重大 , 有 助 于 中 。 美国 以 56.4% 的 占有 率 以 及 前 十 占 七 (第 一 
国 维 的 工业 增长 。 性 能 也 同 为 美国 ) 的 绝对 优势 继续 统领 着 

不 过 , 高 帐 子 虽然 给 咱们 可 劲 儿 戴 , 但 。” 超级 计算 机 市 场 , 这 在 短期 内 还 不 会 有 变 
要 理智 的 看 待 超级 计算 机 “ni0.1" 这 样 一 化 。 
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名 , 而 是 实 实在 在 服务 于 国人 。 超级 计算 机 的 发 展 关系 到 未 来 我 国 未 来 的 工业 、 信息 化 发 
展 进程 , 他 的 作用 无 法 用 世界 第 几 来 衡量 , 这 才 是 我 国 研制 开发 新 型 超级 计算 机 的 根本 目 
标 - CXS01] 
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淘宝 小 店 得 VC 成 功能 否 再 复制 


鲜 撰 稿 : miZzi( 北 京 ) 


卖 女 装 的 网 店 “ 枫 丹 白 露 ”能 吸引 到 风 投 (VC) 800 万 元 的 投资 , 这 : 息 这 几 天 

和 淘宝 起 了 龙 动 , 网 上 跟 帖 数 达 到 了 一 万 多 条 , 很 多 人 都 对 这 家 拿 到 风 

K 已 ， “VC 也 开始 关注 网 店 这 块 大 蛋糕 了 "。 众多 淘宝 卖家 开始 昼 旬 

往 在 淘宝 上 开 网 店 常 被 认为 是 大 学 生 和 草根 创业 者 的 专利 , 现在 风 
志 着 这 种 状况 正 发 生 了 悄然 的 转变 


Fe 


新 闻 背 景 : 

网 购 市 场 上 , 最 吸引 VC 将 有 两 大 领域 , 一 是 火爆 的 “她 经 济 ”。 淘宝 上 跟 女 性 美 搭 上 
的 商品 是 销量 最 高 的 , 如 化 妆 品 、 服装 等 。 根据 淘宝 网 最 新 公布 的 《2009 年 -2010 年 
度 中 国 网 购 热门 城市 报告 ), 女装 豪 无 悬念 成 为 网 购 消费 力 十 大 城市 热卖 商品 之 首 。 
在 2009 年 5 月 1 日 至 2010 年 5 月 1 日 期 间 , 1 万 元 的 网 购 成 交 额 中 , 有 1217 元 都 花 在 了 
女装 上 。 目前 网 上 服装 店 参差 不 齐 , 有 了 风 投 的 资本 和 管理 支持 , 网 店 的 女装 运营 也 
将 更 加 朝 着 规范 化 和 职业 化 的 道路 发 展 。 

另 一 大 受 VC 青 睐 的 则 是 “ 拉 风 型 " 商品 , 比如 网 上 有 的 商品 其 实 成 本 很 低 , 但 经 过 包 


装 , 一 下 就 卖 火 了 , 身价 也 很 高 。 


“超级 小 店 ” 成 功能 否 复制 

RobinYang ( 枫 丹 白露 推广 负责 人 ) 

如 今 , 在 淘宝 网 上 的 女装 品牌 中 , 出 现 
了 一 些 年 收入 过 亿 元 的 超级 大 店 , 已 构成 了 
大 中 型 企业 的 规模 , 电子 商务 领域 早期 偏 
原始 积累 、 粗放 经 营 的 阶段 已 经 过 去 , 网 络 
台 只 是 小 本 生意 聚集 地 的 状态 也 已 渐渐 
了 我 们 , 如 今 要 想 在 众多 网 络 店铺 中 脱 
蜂 而 出 , 需要 的 是 更 加 专业 化 和 精细 化 的 
企业 。 

要 想 吸 引 风 投 首先 要 在 企业 经 营 和 战 
略 方 向 上 有 一 个 很 明确 的 目标 , 以 前 很 多 比 
较 小 的 网 络 卖家 刷 信用 攒 积分 的 经 营 形式 
目的 只 是 为 了 赚 一 块 是 一 块 , 对 于 整个 网 店 
的 发 展 没有 一 个 系统 的 思考 如果 想 要 企业 
得 到 风 投 的 青 号 , 首先 要 做 的 就 是 给 风 投 
次 一 放 汪 他 们 对 你 可 以 去 实现 这 个 愿 
》, 这 个 愿景 就 是 你 这 个 企业 能 够 
很 快 做 大 做 强 , 并 拥有 持续 不 断 的 赢利 能 
力 和 增长 能 力 。 第 二 , 就 是 整个 团队 在 应 对 
争 尤 其 是 传统 行业 纷纷 触 网 
的 现象 , 必须 要 有 自己 的 核心 竞争 力 , 也 就 
是 自身 的 专业 优势 比如 我 们 团队 中 核心 团 
队 成 员 由 4 个 人 构成 , 其 中 3 人 都 曾 在 国内 项 
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级 互联 网 公司 拥有 5 年 到 10 年 的 工作 经 历 ， 
其 中 一 位 主要 负责 人 在 易趣 上 开 过 店 , 是 
中 国 最 早 一 批 网 络 卖家 。 而 负责 供应 链 的 
同事 , 在 传统 的 服装 行业 同样 有 着 超过 十 
年 的 工作 经 验 , 特别 擅长 供应 链 方面 的 整 
合 以 及 店面 营销 。 我 们 聘请 的 服装 设计 师 ， 
也 要 求 必须 是 正规 的 服装 设计 专业 毕业 ， 
从 服装 设计 师 助 理 做 到 设计 师 然后 做 到 总 
设计 师 , 直到 设计 总 监 , 一 路 走 过 来 的 大 概 
有 15 年 的 从 业经 验 。 第 是 企业 对 于 客 
户 的 留存 能 力 。 有 新 客户 到 来 , 你 能 给 他 们 
提供 一 种 什么 样 的 产品 品质 , 什么 样 的 增值 
服务 来 留 住 他 们 , 使 他 们 重复 不 断 地 购买 
是 一 门 很 深 的 学 问 。 


淘宝 店 将 成 资本 热点 


王 作 梁 (妈妈 说 网 站 副 总 裁 ) 
电子 商务 行业 领域 中 , 细 分 起 来 , 有 大 
平台 上 的 卖家 , 比如 淘宝 上 的 众多 卖家 ; 有 
电子 商务 自 有 品牌 经 营 者 , 如 京东 商城 ` 凡 
客 诚 品 、 当当 ; 也 有 进入 的 电子 商务 领域 传 
统 行业 , 如 百丽 。 电子 商务 网 站 里 有 着 很 多 
隐形 冠军 , 他 们 目前 对 于 资本 的 态度 , 某 种 
程度 上 来 源 于 他 们 的 阅历 , 通过 比较 , 会 发 


相 比 电子 商务 品牌 运营 商 , 年 龄 
尚 轻 , 很 多 集中 在 20 岁 ~30 岁 之 间 。 

VC 是 一 个 一 窝 蜂 的 行业 , 一 旦 某 个 领 
域 开始 受到 关注 , VC 就 会 开始 抢 这 个 领域 
的 项 目 。 现在 有 电子 商务 经 验 的 人 和 项 目 ， 
基本 上 已 经 被 抢 的 差不多 了 , 淘宝 超级 卖家 
可 能 是 盖 下 的 最 后 了 , 相信 会 有 更 多 
的 淘宝 卖家 拿 到 风 投 。 风 投 的 介入 , 让 淘宝 
不 仅仅 是 解决 就 业 的 平台 , 更 是 创业 者 飞翔 
的 舞台 。 如 今 网 购 规范 化 、 扩大 化 、 深入 化 、 
中 高 端 化 了 , 因此 现在 淘宝 的 创业 门槛 及 发 
展 速度 一 定 不 能 像 移 钱 一 样 , 一 点 点 抽 信 
誉 , 要 用 策略 战术。 有 了 风险 投资 的 资本 
和 管理 支持 , 网 店 的 运营 也 将 更 加 朝 着 规 
范 化 和 职业 化 的 道路 发 展 。 

不 过 , 风险 资本 的 进入 , 不 一 定 就 是 好 
事 。 对 于 拿 到 风 投 的 卖家 , 意味 着 需要 更 快 
的 扩大 规模 。 而 这 是 具有 很 高 风险 的 , 销售 
规模 的 扩张 , 意味 着 库存 、 物流 、 人 员 等 成 
本 的 增加 。 从 过 去 来 看 , 淘宝 卖家 在 利润 控 
制 方面 还 是 不 错 的 ; 但 是 从 过 去 拿 到 风 投 
的 BzC 网 站 来 看 , 因为 要 求 销售 规模 的 迅速 
扩张 , 所 以 会 直接 导致 利润 率 的 下 降 , 牙 至 
在 若干 年 内 都 保持 着 亏损 的 状 


cxso2) 


投入 1xngjpdoncomen 


通过 uinrar 可 以 将 压 绾 各 变 成 ,EX 


-文件 转换 为 自 解压 格式 " 。 


压 格式 ,在 : 


自 解 
” 山 inRBR 下 选择 相应 压缩 包 , 再 选择 “工具 ?一 “上 压 : 


打印 ! 节省 才 是 硬 道理 


急 江 苏 / 蒋 小 春 
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日 常 办 公 , 文档 打印 是 再 平常 不 过 的 事情 , 而 由 此 产生 的 耗材 费用 也 是 惊人 的 , 特别 是 硒鼓 、 叶 使 和 纸张 的 消耗 , 占据 打印 耗材 的 主 
要 部 分 。 其 实 如 果 我 们 平时 多 加 注意 , 完全 可 以 大 幅 减少 打印 耗材 的 消耗 。 


, 打印 能 省 则 省 


Office 是 我 们 平时 用 的 最 多 的 办 公 软 
件 , 在 使 用 Office 时 , 我 们 可 以 根据 需要 修 
改革 些 设置 , 减少 办 公 耗 材 的 浪费 。 作为 
秘书 , 小 薇 经 常 需要 将 各 种 文稿 打印 后 交 
给 领导 审阅 , 在 领导 修改 后 , 还 要 再 重新 
打印 。 像 这 种 再 次 打印 类 似 的 草稿 , 由 于 
只 是 让 领导 确认 , 完全 可 以 使 用 缩放 打 
印 , 这 也 既 能 节约 纸张 , 也 能 节约 硒 芝 或 
加 盒 的 消耗 。 

启动 册 ord2010 并 打开 文档 , 单 击 " 文 


件 " 选择 “打印 ”( 见 图 1) , 单 击 "缩放 ” 
选项 , 在 这 里 可 以 将 当前 文档 进行 缩放 打 
印 , 比如 : 一 张 纸 上 打印 2 页 、 4 页 文档 , 其 
至 可 以 打印 更 多 ; 我 们 还 可 以 将 大 页 面 的 
文档 打印 到 小 页 面 纸张 上 , 如 : 将 R4 页 面 
的 文档 打印 到 16K 的 纸张 上 , 这 样 无 疑 也 
能 节约 纸张 。 

单 击 “打印机 属性 ”选项 出 现 对 话 
框 , 切换 到 “纸张 /质量 " 选项 ( 见 图 2) , 
选择 "打印 质量 "下 的 “经 济 模式 ”, 这 样 
打印 的 文档 会 稿 淡 一 些 , 但 是 根本 不 会 影 
响 阅读 , 并 且 可 以 节约 20% 的 耗材 , 长 此 
以 往 , 节约 的 耗材 是 非常 可 观 的 。 


图 3) 。 

有 时 我 
们 遇 到 这 种 
现象 , 文档 的 
最 后 一 页 没 
多 少 字 , 完全 
可 以 合并 到 
之 前 的 页 面 中 , 此 时 可 使 用 山 ord 的 “减少 
一 页 "功能 , 单 击 "文件 " 选择 "选项 ”， 
出 现 对 话 框 , 切换 到 “快捷 访问 工具 栏 ” 
选项 ( 见 图 4), 选择 “打印 预览 选项 卡 ， 
然后 在 下 方 找到 "减少 一 页 " 按钮 , 再 单 
击 “添加 ”, 这 样 就 可 以 将 “减少 一 页 " 按 
钮 添加 到 主 界面 , 以 后 要 使 用 时 单 击 该 按 
钮 , 会 自动 对 文档 进行 缩 页 操作 , 如 果 不 
能 缩 页 也 会 给 出 提示 。 另外 我 们 也 可 以 将 
文档 的 “页 边 距 " 调 小 一 些 , 这 样 一 页 也 
可 以 打印 更 多 的 文字 。 


如 果 打 印 机 没有 经 济 打印 模式 , 我 们 
也 可 以 设置 文档 中 文字 的 颜色 , 选中 文 
学 , 单 击 “ 闫 色 " 选择 淡 一 些 的 黑色 ( 见 


有 时 我 们 需要 打印 网 页 上 的 资料 , 如 
果 直 接 打印 就 会 比较 浪费 , 因为 页 面 上 有 
不 少 无 用 的 内 容 也 会 被 打印 , 因此 我 们 最 
好 将 网 页 中 需要 的 部 分 “ 扣 ” 出 来 进行 打 
印 。 

当 网 页 需要 打印 时 , 按 下 键盘 上 的 
【Rit+PrintScreen (Prt Sc) ] 组 合 键 将 当前 
页 面 保存 成 图 片 , 打开 “附件 " 下 的 “ 画 
图 ”, 按 【Ctrl+V) 粘贴 图 片 , 然后 使 用 选 
择 工 具 选 择 网 页 中 需要 的 部 分 ( 见 图 5 ) ， 


选择 " 则 会 选中 不 需要 的 内 


该 图 片 就 可 
以 节约 打印 
耗材 。 

Co 
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YY 
给 耳 采 来 场 


“盛宴 ， 


享受 高 品质 音 乐 


和 @ 文 /周明 陶 
当今 , 500G 的 硬盘 差不多 算 低 配 了 , 1T8 的 硬盘 也 屡见不鲜 了 , 这 么 大 的 空间 
怎么 才能 充分 利用 呢 , 电影 只 下 高 清 的 , 音乐 当然 也 得 是 最 高 品质 的 。 慢 着 , 
别 告诉 我 你 还 在 听 mP3, 0UT 啦 , 来 体验 体验 下 无 损 压缩 的 音乐 吧 。 


了 解 下 当前 最 流行 的 
音乐 格式 mp3, mp3 
是 一 种 有 损 压缩 格 


享 制度 , 很 多 人 都 是 


式 , 它 设 计 出 来 的 目 
的 就 是 大 幅 地 隆 低 
音 类 数据 量 , 同时 音 
大 也 有 一 定 的 下 隆 。 
而 RPE 和 FLRC 都 是 
无 损 压 给, 也 就 是 说 
原来 的 音乐 文件 压 纺 


。 但 是 属于 全 封 
障 。 音乐 论坛 里 的 资源 因为 大 多 数 都 是 上 伟 到 网 和 , 而 网 盘 一 般 
这 里 推荐 两 个 PT 站 , 皇后 PT 站 (网 址 : httpWptkinghoucormlog 


orgnloginphp) 。 皇后 


乐 和 PT 站 的 99 群 里 都 有 人 有 生 


的 邀请 , 表明 诚意 一 般 


合 的 PT 


肯定 会 


5 但 是 审核 期 很 严 , 并 且 对 标题 之 
让 大 部 分 人 留 下 口水 。 此 外 还 有 国外 


由 源 
, 这 获得 了 不 少 音 
乐 发 烘 友 的 霄 蛛 。 在 


下 完 就 删 或 者 不 做 种 , 有 时 速度 会 


, 想 获 得 邀请 比较 难 , 因为 有 分 享 制度 : 


PT 站 是 主打 音乐 的 一 个 PT 站 , 刚刚 成 立 , 人 不 是 


在 播放 PPT 时 , 按 住 F5 键 就 可 以 全 屏 播 放 , 技 住 shift+F5 
新 人 帮 { 荣 乌 集 训 营 } 则 可 以 从 当前 页 面 播放 。 


站 二 

5 企 哪 里 

全 帝 的 音乐 格式 有 BRPE 和 FLRC 两 种 , 不 过 去 哪 找 这 种 格式 的 音乐 呢 ? 一 般 有 3 个 途径 
他 们 之 前 , 我 们 本 先 乐 PT 站 和 音乐 论坛 。VerUCD (网 址 : httpVuuwuverjcdcory ) 属于 开放 环境 , 资源 习 多 , 但 是 由 于 


但 一 般 热 门 资源 的 过 


都 有 期 限 , 所 以 过 
) 和 CHD P- 


时 邀请 


期 的 资 
网 址 ; httpWch 


dblts， 
也 相对 容易 , 很 多 关于 
都 是 会 要 到 的 。 另外 , 皇后 的 审核 也 相对 


inphr 
很 多 , 获得 


9 东西 有 着 很 严格 的 劝 但 是 如 果 能 进 
乐 站 点 , 比如 山 hatCD (httpWunatcd/ 


现 有 不 少 无 损 压 缩 
方 塞 中 , RPE 是 一 种 


有 逢 突出 性 能 的 格 

式 , 令 人 满意 的 压缩 [2000, 让 无 
比 以 及 飞快 的 压 纺 迷 有 了 音 

度 , 在 国内 应 用 比较 ee 

广泛。 源 ， 现 在 就 开始 
FLRC 旺 Free 准备 播放 器 , 推荐 


Lossless Rudio 
Codec 的 简称 , 这 是 
一 种 非常 成 邹 的 无 损 


Fooborz000, 下 载 


最 新 的 Foobar2000 
汉化 版 (httpy/u 
foobor 
shoutopic-18 
html), 这 个 版 本 内 
置 了 对 RPE 的 支持 
和 音乐 转换 器 插 


压缩 格式 , 名 气 不 在 
RPE 之 下 | 该 格式 的 
源码 也 完全 开放 , 而 
且 兼 容 几 乎 所 有 的 操 


役 情况 下 外 国电 影 的 
原声 音乐 和 一 些 外 


国歌 手 的 专辑 都 是 件 。 安 装 完成 后 打 

采用 FLRC 格 式 压 久 

的 。 而 PE 在 国内 比 会 看 到 一 个 朴素 

和 的 界面 , 如 图 1 所 
示 , 如 果 你 是 一 个 


二话 迷 好 有 2010 和 第 71 拓 


和 本 ECINNER 
9 mo 新 人 玫 { 洒 包 集 j 共 ) 


般若 httpWbonruobiogcfon'comicn， 


ITTTTTTTTTTTTTTTTTTTETTTTTT 


二 文人 


可 下 时 


Do 5 
8 
< 的 
0 
人 
CC@ 
对 界面 很 讲究 的 
wuufoobai 
Fooborz00( 
试 (httpWuuuJooborz2000com 司 al 
把 Foobor 大 改造 以 后 的 界面 Rn 
有 时 下 载 的 ea 


弹出 的 对 话 框 里 
崔 音乐 , 可 以 
等 信息 , 如 果 需 要 添加 封面 , 可 在 


在 左 侧 更 改 标题 艺术家、 唱片 集 
CD 图 片上 

音乐 不 人 巴 ， 有 时 也 需要 在 iPod 或 手机 上 来 
听 , 不 过 RPE 和 FLRC 的 文件 太 大 , 最 好 转换 成 其 他 格式 , 同样 可 以 用 
现 , 选择 需要 转化 的 ,右键 选择 "转换 ", 在 出 现 
的 界面 中 , 选择 输出 格 可 以 了 ( 见 | = 个 人 建议 选择 RRC, 大 
小 是 RPE 和 FLRK 3, 但 是 音质 还 是 不 错 的 , 适合 移动 存储 。 

有 虹 听 音 乐 , 这 里 给 个 好 东西 
山 wuw'outoluric com/ ) 是 一 个 桌面 显示 歌词 软件 , 兼容 | 
联众 多 播放 器 还 有 一 个 很 好 的 功 
歌词 , 安装 好 以 后 , 打开 Foo 
同时 自动 启动 , 在 任务 栏 里 的 奥 
歌词 图 标 上 右键 , 打开 “选项 ”对话 框 


(httpy 


umP1l2、 


Foobr 


手机 或 iPod 里 的 歌曲 , 等 待 搜索 并 下 载 
歌词 就 会 在 后 台 自动 岩 入 到 
文件 里 ( 见 图 56) 。[G3 CDxR02] 
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王 健 httpyujjiamblogcfoncomcn 


笔记 本 USB 接 口 不 够 ? 手机 数据 线 接口 又 被 捅 坏 了 ? 为 什么 手机 


和 数据 线 说 拜拜 ! 
手机 电脑 用 WiFi 也 能 同步 


小 李 想 把 下 载 的 最 新 游戏 拷 到 手机 里 , 可 惜 身边 没有 数据 线 , 还 好 手机 和 笔记 本 都 有 
UiFi 功 能 , 只 需 一 款 软件 和 简单 的 设置 就 打破 了 “ 巧 妇 难为 无 米 之 炊 "的 尴 座 , 让 数 


据 实 现 了 “空中 " 传 
了 , 都 可 以 尝试 本 文 的 


来 说 , 本 文 的 方法 就 是 先 利用 笔 
记 本 的 UUiFi 功 能 将 其 设置 为 一 个 无 线 执 
点 用 手机 的 UiFi 功 能 搜索 并 连接 
该 热点 , 之 后 就 可 以 让 手机 和 笔记 本 通过 
UiFi 无 线 来 管理 数据 , 除了 刷机 和 充电 以 
外 , 数据 线 能 做 的 事情 都 可 以 办 到 , 再 也 
不 用 为 手机 数据 线 接口 损坏 或 忘 带 数据 
线 而 担 忧 了 。 


本 文 所 需 软件 下 载 

File 下 载 地 址 ; http://uork:neuhuo.com/ 
cfon/201021afle.opk 

Connectify 下 载 地 址 : http://uuuconnectify 
mey 


笔记 本 变 UUiFi 热 点 


打开 笔 
| 记 本 的 无 
线 开 关 , 如 
果 你 的 本 本 
是 山 ndouws 

7 了 系统， 
建议 使 用 
Connectify 
软件 来 设置 
一 热点 。 安 装 

AGGRER 面 该 软件 后 ， 
在 桌面 右 

下 角 任 务 栏 可 以 打开 : 界面 , 依次 设 
定 册 iFi nome (起 一 个 方便 记忆 的 名 字 ) 、 
ssuord ( 随便 输入 ; 和 Intelnet( 你 
共享 的 网 络 , 可 以 是 本 地 RDSL, 也 可 
记 本 所 接 入 的 无 线 网 络 ) , 接 下 来 
rt Hostspot" 按钮 笔记 本 就 变 成 

了 。 


如 果 你 的 无 线 网 卡 不 兼 容 Connectifu, 或 者 使 用 


Uindouws Xp 系统 , 可 参考 链接 中 的 手动 设置 教 
程 让 笔记 本 变 身 山 iFi 孝 点 : http://bbs.cfon.com 
cnythread-1181680-1-1html 


审 克 委 女 用 2010 生 第 2 了 


| 和 数据 线 说 拜拜 


按 手 机 的 菜 
选 


如 果 你 也 碰 到 了 和 小 李 相 同 的 窘境 , 或 者 手机 数据 线 接口 损坏 
。 数据 线 ? 拜拜 吧 ! (下 文 以 Rndroid 手 机 为 例 ) 


每 次 和 笔记 本 传输 数据 都 得 用 上 US8 线 呢 ? 忘掉 数据 线 吧 , 本 文 
你 将 学 会 利用 UiFi 无 线 让 hndroid 手 机 在 “空中 " 互 换 数据 。 


行 ofFile 软 件 , 关闭 弹出 的 提示 框 ， 
键 进入 软件 的 设置 界面 , 勾 | 
“只 管理 SD 卡 的 文件 ”, 按 返 回 多 


全 不 名 选 这 个 同步 后 可 看 不 到 手机 里 的 数据 性 


依次 进入 手机 设置 一 无 线 和 网 络 


*ULRn 设 置 , 开启 山 
记 本 上 用 Conne: 
称 , 输入 密码 后 = 
置 界 面 , 再 次 打开 ofFile 


机 设 : 
出 的 提示 框 中 会 显 
址 ) , 例如 


tpVW192168 


httpy" 和 “: 


上 按照 担 示 信 
息 输 入 地 址 


ifu 设 置 的 UUiF 户 


中 打开 这 个 地 址 , 


索 之 前 在 笔 
名 

月 出 手 
, 此 时 弹 


要 


机 的 登录 地 址 (网 | 


101:8888。 在 
一 定 要 


4 手机 失 索 笔 
记 本 共享 的 无 
线 网 络 


晶 四 :co 


| 稍 等 片刻 浏 上 会 显示 出 手机 存储 
卡 中 的 数据 , 在 此 界面 可 以 对 数 
加 、 删 除 、 重 命名 、 新 建 目 对 
操作 , 实现 了 和 数据 线 几 乎 一 样 的 功能 。 
比如 你 想 添加 文件 , 只 要 点 击 右 下 角 的 

“添加 待 上 载 文 件 ”, 选中 想 要 添加 的 文 
件 后 再 点 击 “开始 上 就 可 以 了 , 传输 速 
度 和 USB2.0 差 不 多 哦 。 


全 支持 批量 上 传 数据 功能 咀 


好 了 , 至 此 你 就 可 以 对 数据 线 说 拜拜 
了 在 无 线 传输 数据 的 过 程 中 不 会 耽误 你 
的 电话 短信 , 可 以 在 UUiFi 信 号 区 盖 内 
任意 移动 , 看 来 数据 线 今后 的 工作 就 只 剩 
下 充电 了 吧 ? 


小 提示 : 
其 它 系 统 的 智能 手机 怎么 办 ? 


塞 班 和 Uindous mobile 手 机 iFi 管理 文件 教 
| | 枉 : napebscfoncomennthreod1181835 
html 


[EBDXR03] 


投 硕 | 


其 实 也 可 以 直接 用 手机 下 载 “ 手 机 卫士 " 呈 , 打开 手机 浏 
览 器 , 登录 m.360'c, 进入 “手机 卫士 ? 的 山 hp 页 面 , 点 “ 免 BECINNER 


费 使 用 360 手 机 卫 廿 ", 进入 下 载 贡 面 , 选择 手机 品牌 和 
对 应 的 型 号 , 便 可 立即 下 载 并 安装 。 下 载 和 使 用 的 过 程 中 ， 新 人 帮 { 荣 鸟 集训 营 } 
360 不 会 收取 任何 费用 , GPRS 流 量 费用 由 运营 商 收取 -。 厂 西 ”httpWiirenshoublogcfoncomcn 


拒 骚 扰 , 护 隐 私 ! 我 的 手机 最 安全 


鲁 江 苏 /Rlex 

如 今 智 能 手机 的 价格 日 趋 走低 , 跟 普 通 手机 的 价格 几乎 没 多 大 差距 , 周围 很 多 朋友 都 用 上 了 智能 手机 ， 手机 也 不 再 是 简单 的 用 来 打 
电话 和 发 短信 的 工具 了 , 而 是 逐步 演化 成 处 理 和 存储 个 人 信息 的 平台 。 那么 我 们 应 该 如 何 保护 智能 手机 的 安全 呢 ? 其 实 使 用 “360 
手机 卫士 " 就 能 对 自己 的 手机 进行 全 方位 的 保护 。 


给 手机 请 个 合适 的 “小 卫士 ” 

智能 手机 的 品牌 非常 多 , 各 自 所 用 操作 系统 也 不 相同 , 所 以 我 们 
要 根据 自己 的 手机 型 号 选 持 “手机 卫士 " 。 进入 “360 手 机 
卫士 " 网 站 (httpWshouji360cn/?7src=360moinnovi) , 在 右 侧 可 以 根据 
手机 的 操作 系统 下 载 "手机 卫士 ”也 可 以 单 击 "选择 机 型 进行 下 载 " 
切换 页 面 , 我 们 可 以 选择 自己 的 手机 型 号 下 载 相应 的 手机 卫士 ( 见 图 
1 ) 。 最 后 复制 到 手机 存储 卡 上 安装 即 可 


给 安全 卫士 加 把 锁 ” 
在 安装 “手机 卫士 " 后 , 可 以 先 自行 加 把 " 锁 ”, 这 样 只 有 知道 密 


选择 "密码 输入 错误 时 ”后 “进入 虚假 界面 ”, 这 样 即使 密码 错误 也 可 1 了 于 全 部 局 坪 01 且 素 放 R 遇 “SSE | 
以 进入 “手机 卫士 "只 是 此 时 的 “卫士 " 是 假 的 , 无 论 怎么 设置 都 不 sr 

对 手机 造成 影响 。 另 外 选择 “开机 自 启动 " 后 的 “开启 ”, 来 确保 开 
机 后 即 可 得 到 手机 卫士 的 保护 。 


全 得 柱 二 不 志清 理 。 肌 白 色 单 5 


选择 “安全 扫描 " 可 对 手机 进行 病毒 查 亲 , 当 检测 到 流 塌 软件 或 绩 毒 后 , 可 以 进行 自动 
清除 , 非常 简单 哮 。 


莫名 短信 电话 勿 骚扰 

艺术 班 的 小 荡 有 不 少 追求 者 , 其 中 不 泛 死 缠 烂 打 的 人 物 , 她 换 了 几 个 号 码 都 无 
法 逃避 他 们 短信 、 电话 的 “孜孜 追求 ”, 此 时 为 小 藏 介绍 “手机 卫士 "， 就 可 必 
扰 和 短信、 电话 一 扫 而 光 了 .。 进入 "手机 卫士 ”选择 “黑白 名 单 ”, 单 击 “通讯 黑 名 和 
[一 《 见 图 3) , 选择 “菜单 一 添加 号 码 一 手动 输入 号 码 ”, 然后 输入 不 愿 接受 电话 短信 的 
下 号 码 ,在 * 下 是 电话 。 完成 设置 后 返回 手机 卫士 主 界 
模式 ”( 见 图 4), 选择 拦截 模式 下 的 “只 拦截 黑 名 单 ", 这 样 通讯 黑 名 
单 中 的 号 码 、 打 来 的 电话 或 发 来 的 信息 都 会 被 拦截 , 拦截 的 电话 或 信息 在 “拦截 记 


让 入 ; 

某 些 时 候 , 我 们 的 个 人 短信 不 希 
望 被 其 他 人 看 到 , 此 时 “手机 卫士 
就 可 以 将 隐私 短信 自动 放 入 隐私 空 
间 中 。 进入 手机 卫士 , 选择 “隐私 空 
间 ” 进入 “隐私 收 件 箱 ”( 见 图 5) , 点 
击 “菜单 ”, 选择 “隐私 ”, 这 样 
对 手机 的 保护 就 万 无 一 失 了 。[G 相 CxR04] 
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新 人 帮 { 荣 乌 集 训 营 } 


昱 西 httpWlirenshoublogcfoncomecn' 


建议 大 家 尽量 选择 非 系统 分 区 , 这 样 可 以 节约 系统 分 区 的 
空间 。 即使 重 装 了 系统 , 只 要 安装 “金山 软件 管家 ”, 这 些 
云 安 装 的 软件 就 可 以 直接 使 用 ; 在 “软件 安装 方式 ”中选 
择 “ 以 云 安装 为 默认 安装 方式 并 不 再 提醒 ”, 以 后 只 要 选 
择 需 要 的 软件 , 下 载 结束 后 即 可 使 用 , 无 须 人 工 干预 。 


自制 拼图 , 将 记忆 凝聚 


国文 / STRR 
生活 中 我 们 会 经 常 看 到 一 些 精美 的 影楼 照片 , 这 些 照 片 中 很 多 都 使 用 了 拼图 技术 , 就 是 将 多 帐 照片 巧妙 地 组 合 在 一 起 得 到 多 镜头 
效果 , 给 人 一 种 将 记忆 凝聚 起 来 的 感觉 。 制作 这 种 精美 的 照片 拼图 , 其 实 并 不 需要 什么 高 深 的 技术 , 我 们 只 要 使 用 美 图 秀 秀 即 可 完 


成 。 下 面 笔 者 就 用 我 家 宝贝 的 照片 ， 供 且 美国 无 表 制作 了 一 张 适 美 本 只 的 拭 国 < ( 美 图 秀 秀 下 载 网 址 : http:Wuwuuwuw.meitucom) 


ER 呈 EC 


ER 


第 一 步 

打下 美国 秀 , 单 “打开 一 张 国 片 " 按 角 ， 先 取 一 张 家 由 的 关上 
作 示范 , 然后 切换 到 “拼图 " 选项 出 现 对 话 框 , 此 时 有 三 种 拼图 样 
式 供 我 们 选择 , 其 中 “自由 拼图 " 可 以 任意 摆 放 照片 “模板 拼图 " 
是 使 用 内 置 的 模板 组 合 图 片 ，“ 扣 图 换 背 景 " 可 以 根据 需要 给 其 片 
中 的 人 物 更 换 茶 录 图 。 为 了 方便 , 我 们 选择 “模板 拼图 " 进入 场景 界 
最 模板 进行 了 分 类 , 左 侧 是 场景 模板 的 预 
左 俩 有 相应 的 场 时 模板 供 选择 咕 ” 


览 图 , 点 “宝宝 场 时 ”， 


选择 一 种 场景 模板 , 此 时 会 弹出 排版 预览 富 口 , 双击 拼图 中 的 小 图 片 出 现 
对 话 框 , 然后 可 以 选择 其 它 的 图 片 , 在 左 侧 油 整 图 片 显示 区 域 和 大 小 、 旋 
转 旺 转 图 片 ( 见 图 2z), 效果 满意 后 单 击 “应 用 ”按钮 即 可 完成 效果 图 。 如 
NOR 不 允 间 则 “取消 ”下 新 选择 场景 模板 即 可 


软件 安装 ， 


钙 江 苏 / 锦 秀 年 华 


第 三 步 : 

拼图 完成 后 , 切换 到 “ 边 枢 * 选项 , 左 倒是 边框 分 类 , 右 仙 是 边 检 巴 
览 图 , 点 “简单 边框 ”, 为 拼图 再 加 上 一 种 合适 的 边框 ( 见 田 3) , 这 
样 拼图 就 不 会 显得 太 邮 , 有 一 种 整体 的 感觉, 最 后 单 击 保存" 按 乌 
保存 拼图 即 可 。 【G [XRO5] 


一 步 到 位 ! 


如 今 下 载 常用 的 工具 软件 是 非常 方便 的 , 类 似 于 09 电 脑 管家 `、 迅 雷 软件 助手 、360 软 件 管家 这 样 的 软件 “管家婆 ”， 
量 的 工具 软件 让 我 们 直接 下 载 。 
留神 安装 后 系统 便 会 被 拖 慢 - 


它们 都 会 提供 大 


是 不 便 之 处 就 是 下 载 后 需要 一 个 个 地 安装 , 无 休止 地 单 击 下 一 步 , 有 些 软件 还 会 夹带 插件 , 一 不 
样 重 复 做 就 太 繁琐 了 . 不 过 有 了 “人 金山 软件 管家 ”, 便 可 让 此 类 烦恼 从 此 烟消云散 。 


第 一 步 : 

下 载 安装 “金山 软件 管家 ”(http://soft kuoikuoi- 

cn), 开启 后 默认 显示 “装机 必 备 " 中 的 软件 ( 见 图 

1) 。 细心 的 朋友 会 发 现 , 绝 大 部 分 软件 后 面 会 显 

示 “ 云 安装 " 字样, 此 时 要 选择 需要 的 工具 软件 ， 

单 击 后 面 的 “安装 " 按钮, 提示 选择 安装 模式 , 点 
“ 云 安装 " 即 可 。 这 样 软 件 下 载 结束 后 就 可 以 使 用 


小 知识 : 什么 是 “ 云 安装 "? 
“ 云 安装 "是 “金山 软件 管家 ” 独 有 的 集 虚 拟 化 软件 流 等 于 一 体 的 全 新 专利 技 
术 , 真正 实现 了 “一 键 安装 ”, 为 计算 机 用 户 免 去 传统 安装 过 程 中 的 复杂 操作 , 整 
个 安装 过 程 省 去 了 繁杂 的 “下 一 步 ”, 软件 踪 过 安装 便 可 直接 使 用 。 使 用 “ 云 安 
装 ” 的 软件 , 还 具有 以 下 几 大 特征 : 确保 “无 括 螂 ”插件 , 绿色 纯净 ; 软件 升级 及 时 
到 位 , 一 键 更 新 ; 保证 软件 一 键 部 塌 , 绝 无 残 留 。“ 爹 山 软 件 管家 ” 通 

功能 , 能 自动 根据 钦 件 的 实际 情况 整合 安装 过 程 中 的 所 有 “下 一 上 
管理 和 功能 控制 方面 的 人 性 化 思路 。 
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了 , 操作 方法 和 平 党 安装 软 件 的 操作 方式 一 样 也 无 须 我 们 进行 其 它 设置, 非常 的 简便 


第 二 步 : 
金山 软件 管家 收集 的 所 
有 软件 , 都 进行 了 安全 测 | 
试 , 确定 不 包含 恶意 插件 
或 病毒 才 会 提供 给 用 户 
使 用 , 对 于 包含 插件 的 
软件 , 在 软件 名 后 会 出 现 
“有 插件 " 的 提示 , 非常 
安全 。 98% 的 软件 都 可 以 

用 “ 云 安装 "。 单 击 主 界面 上 的 “设置 * 按钮 出 现 对 话 框 ( 见 图 2) ， 
在 这 里 可 以 为 下 载 的 软件 选择 “保存 位 置 ”。 


小 提示 : 同类 软件 知 多 少 ? 
除了 人 金山 软件 管家 以 外 , 同类 的 软件 还 有 不 少 , 如 : 小 白 软 件 管家 
《http:ubuu xiooboicom)、 云 端 (httpy//uuuuuunduoncn) 等 , 他 
们 提供 的 软件 都 是 绿色 版, 无 需 安装 ,下 载 后 就 能 使 用 。[G [XR05] 


Uindous 7 提供 了 一 种 从 一 台 监 视 器 切换 到 另 一 台 监 视 
器 的 标准 方式 (或 者 是 投影 仅 )， 只 需 按 住 Uin+P 键 , 和 


择 所 需要 投放 的 内 容 即 可 。 


抽 丝 剥 茧 , 谁 说 局 域 网 互 访 


看 了 CFon 第 20 期 《对 症 下 药 , 巧 治 
内 网 互 访 障碍 病 }》 一 文 , 正 有 收益 。 这 
里 也 和 大 家 分 享 一 下 我 在 这 方面 碰 到 的 
问题 及 解决 方法 。 

单位 新 装 了 一 批 计算 机 (U 册 indouws 
XP 系 统 ), 组 成 了 局 域 网 , 但 组 网 之 后 
出 现 访问 故障 , 表现 为 R 机 可 以 正常 访 
问 B 机 的 共享 资源 , 但 B 机 却 不 能 访问 R 
机 的 共享 资源 , 并 弹出 如 图 1 的 错误 提 
示 对 话 框 。 

有 机 能 访问 B 机 的 共享 资源 , 说 明 
网 络 是 通 贤 的 , 看 来 问题 出 在 R 机 的 
设置 上 。 对 照 了 R、B 两 台 计算 机 的 设 
置 , 都 是 一 样 的 , 问题 到 底 出 在 哪里 
呢 ? 安装 上 netBEUI 协 议 、 关 闭 网 络 防 
火 墙 ( 包 括 系 统 自 带 的 ) 也 都 不 行 。 后 
来 在 网 上 看 到 一 个 修 


开机 的 注册 表 , 找到 [HKEY-LOCRL- 
mRCHInE\SYSTEm\ControlSet0O1\ 


Control\Lsaj] 下 的 “restrlctanonymous” 
和 "restrlctononymoussom" 两 项 , 将 这 
两 项 的 数值 数据 都 修改 为 0 (修改 注册 


1 


CE 


reor roearmmenmonn aaemoaraagroamsamaonpm 


表 之 前 请 注意 做 好 备份 工作 ), 关闭 注 
册 表 后 重启 计算 机 使 其 生效 , B 机 终于 
可 以 打开 R 机 的 共享 资源 了 。 

但 我 还 是 不 明白 ,这 两 项 
指 的 是 什么 ? 上 网 一 查 ， 原 来 
“RestriccRnonymous" 是 一 个 RED_ 
DUORD 值 , 它 可 以 被 设置 为 0、1 或 者 2。 
下 面 是 这 三 个 值 的 含 


该 项 对 应 的 是 组 策略 “本 地 安全 设 
置 ”里 的 “网 络 访问 : 不 允许 SRm 账 户 
和 共享 的 匿名 枚 举 "。U 山 indous 可 以 允 
许 匿 名 用 户 执行 某 些 活动 , 如 枚 举 域 账 
户 和 网 络 共享 的 名 称 等 。 如 果 启 用 了 本 
项 , 则 会 对 这 一 操作 进行 限制 , 这 样 无 
授权 的 匿名 用 户 也 就 无 法 访问 共享 资源 
了 。 


“RestrictpnonumousSom" 对 应 的 
是 组 策略 “本 地 安全 设置 " 里 的 “网 络 
访问 : 不 允许 SRm 账 户 的 匿名 枚 举 ”, 同 
样 , 该 项 启用 的 话 , 匿名 访问 文件 和 打 
-二 印 服务 器 的 用 户 将 
无 法 列 出 这 些 服 务 
器 上 的 共享 网 络 资 
人 @| 源 ; 用 户 将 必须 先 


自制 书法 帖 , 何必 如 此 麻烦 


CFon 今 年 第 18 期 上 刊登 了 一 篇 《 自 
制 书法 帖 , 练 好 钢笔 字 }》 的 文章 , 介绍 
了 如 何 自制 钢笔 字帖 的 方法 。 但 是 使 用 
该 方法 , 首先 要 下 载 款 名 为 “全 新 硬笔 
书法 大 师 " 的 软件 , 然后 还 要 在 山 ord 里 
面 进行 编辑 , 非常 麻 
烦 。 其 实 , 如 果 你 的 电 
脑 里 面 安 装 了 国产 的 
办 公 软 件 山 PS Office 
2010 的 话 , 根本 就 不 
用 再 另外 下 载 软件 , 也 
可 以 轻松 制作 出 钢笔 
书法 字帖 。 


宣传 推广 


则 这 生 禾 


第 一 步 : 从 山 PS 
官网 (httpWuuwuuwups 
cn) 下 载 并 安装 山 PS 
office 2010, 已 经 安 


撤 税 | antagefancamtn 


进行 身份 验证 , 然后 才能 查看 共享 文件 
夹 和 打印 机 的 列表 。 因此 也 就 出 现 了 没 
有 权限 使 用 网 络 资源 的 问题 。 

上 文 在 注册 表 中 将 这 两 项 设置 为 
0, 实际 也 就 等 同 于 在 组 策 表 里 停 用 了 
这 两 项 了 。 需要 注意 的 是 , 这 虽然 方便 
了 两 台电 脑 的 互 访 , 但 是 安全 性 就 打 了 
折扣 , 大 家 需 根据 实际 情况 抉择 。 


小 提示 

二 以 上 问题 是 因为 不 允许 SRm 账 户 和 共享 的 加 
名 枚 举 造成 的 , 但 是 即使 启用 了 此 设置 , 区 名 用 
户 仍 将 能 镶 访 问 具有 某 些 权限 的 任何 资源 。 比 如 
我 直接 在 运行 对 话 框 中 输入 具体 的 共享 文件 夹 
位 置 “Nhzz\d”( 本 例假 设 h22 的 D 盘 设 为 共享 ， 
见 图 2) , 按 回 车 刍 后 居然 可 以 打开 ( 见 图 3) , 更 
多 限制 区 名 检查 的 知识 , 可 参见 微软 知识 言 库 广 
理 : httpz//technet microsoftcom/zh-cn/libraru/ 
bb418944.0spx。 


Escassass  22| 
隐约 名 anoe 
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装 此 软件 的 朋友 可 跳 过 这 一 步 。 

第 二 步 : 运行 山 PS Office 2010 中 的 
山 PS 文 字 工具 , 在 打开 的 程序 首页 可 以 
看 到 许多 文档 样式 模板 , 点 击 打开 左 侧 
的 “字帖 ”类别 ( 见 图 1), 再 在 右 侧 的 
模板 缩 略图 中 , 点 击 打开 第 一 个 “硬笔 


小 编 点 评 : 

支持 国产 软件 。 而 且 , 现在 山 PS 
Office 确 实 越 来 越 好 用 了 , 免费 的 , 并 
且 也 支持 查看 编辑 微软 Office 的 各 类 
文档 , 非常 方便 。[G [XR07] 


第 三 步 : 这 时 , 山 PS 
会 自动 加 载 字帖 模板 , 并 
且 有 一 篇 示例 文章 《出 师 
表 》。 我 们 需要 做 的 就 是 
把 内 容 进 行 修改 , 输入 自 
己 想 要 的 任意 内 容 , 并 用 过 
打印 机 打印 出 来 。 如 果 你 | 民 
喜欢 写 钢笔 字 描 红 的 话 , 
也 可 以 把 文字 的 颜色 变 
成 红色 , 就 更 像 书店 里 卖 
的 字 贴 啦 。 


相 1 


ET 
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国 这 蘑 / 压 爆 类 策划 《电脑 爱好 者 》 编辑 部 


12 种 场合 全， 


狼 你 搞定 系统 安装 装 难题 


都 说 安装 系统 是 个 体力 活 , 其 实 这 个 说 法 并 不 完全 妥当 , 在 很 多 场合 , 成 功 安装 系 
统 还 是 个 智力 活 。 例如 , 既 没 软驱 、 光 驱 , 又 不 支持 优盘 的 场合 , 如 何 将 系统 成 功 安 
装 到 电脑 中 , 不 仅 费力 更 是 个 斗智 的 过 程 。 相信 , 类 似 的 场合 很 多 朋友 都 会 遇 到 , 因 
此 , 我 们 精心 策划 了 一 期 各 种 场合 下 安装 系统 的 指导 性 专题 , 以 绘 读 者。 


二 无。 击 吕 二 


适合 场合 : 无 软驱 ,无 光驱 , 不 支持 优盘 安装 的 电脑 ( 旧 电 脑 ) , 以 及 一 些 不 支持 优盘 安装 的 上 网 本 、 笔记 本 电脑 , 前 提 是 BIOS 支 持 网 络 启动 
难度 系数 : 六 女友 女 

了 《1 本 
上 人 一 -一 BIOS 版 本 不 同 , 不 仅 进入 的 方式 不 同 ( 例 如 多 数 是 "Del” 


, 设置 界面 及 方法 也 不 尽 相同 。 有 的 是 直接 在 “Boot" 项 中 设置 
系统 的 电脑 (下 称 “ 待 装机 ”) 。 必须 支持 网 络 启 威 network book from RD Rm79C970R” 项 即 可 , 只 要 找到 *LRn" 、 


“netuwork” 等 相关 项 进入 设置 即 可 。 
动 , 并 且 还 需要 在 BI0S 中 设置 使 用 网 络 启动 才 行 。 例 如 以 华 


硕 EeePC 上 网 本 为 例 , 查看 是 否 符 合 要 求 及 设置 过 程 如 下 : _ 
重启 并 按 “Fz” 键 进入 | 2. 借助 “网 刻 神器 ” 快速 装机 
“OnBoord LRn Boot 
存 , 重 入 B stepl: 先 将 作为 服务 器 的 电脑 的 本 地 连接 |P 地 址 设置 


成 : 10111, 子 网 掩 码 


5000, 网 关 : 10， 
d/2RB 下 载 “ 诚 龙 网 维 全 自动 PXE 网 刻 
该 软 
件 , 由 于 只 是 为 待 装机 安装 系统 , 在 此 选择 具体 的 盘 符 (例如 
(5 盘 ) , 再 选择 好 之 前 准备 好 | 统 镜像 文件 (可 以 
待 装机 系统 盘 的 Ghost 备份 , 也 可 以 是 Ghost 安装 
窗口 。 


evice Prioritd” 昌 个 启 ; 
Bo”, 最 后 按 “F10” 键 保存 设置 即 可 ( 见 | 


镜像 文 


THDD:SP-STEIG 
[ee 件 ), 单 击 "开始 网 刀 " 打开 
接 下 来 , 就 可 以 直接 启动 待 装机 , 它 会 自动 搜索 


网 
中 提供 启动 服务 的 机 器 并 启动 到 Chost 界 面 ( 见 图 2) 


Step3: 成 功 启动 后 会 在 使 用 网 刻 工具 的 电脑 中 的 
“Tftpd32"” 程序 中 看 到 连接 信息 , 回 到 网 刻 工 具 打 开 的 
“GhostCost 服 务 器 ”窗口 中 便 会 看 到 有 电脑 连接 , 这 时 直接 

单 击 “发送 " 按钮 即 可 开始 用 Ghost 镜像 文件 为 待 装机 安装 系 
统 了 ( 见 图 3) 。 


《1 ) 一 定 要 将 骤 务 器 电脑 的 本 地 连接 IP 地 址 按 要 求 设 定 , 在 Uindous 
Vistov7 系 统 中 , 一 定 要 右 击 网 记 程 序 并 以 管理 员 权限 运行, 否则 无 法 成 功 

《2) 确保 局 域 网 内 没有 第 二 台 DHCP 县 务 器 , 例如 使 用 路 由 器 连接 局 域 网 
的 情况 下 , 需要 先 将 路 由 器 中 的 DHCP 服 务 器 功能 关闭 。 部 分 带路 由 功能 
的 宽带 猫 亦 需要 关闭 DHCP 功 能 , 否则 无 法 成 功 。 如 果 有 交换 机 、 集 线 吕 
这 些 设备 , 直接 换 用 它们 连接 服务 器 与 竺 装机 可 省 去 没 置 的 麻 需 。 

(3 ) 可 以 对 多 台电 脑 按 照 同样 的 设置 进行 装机 , 如 果 电脑 型号 一 至 (例如 网 
吧 ) 可 以 使 用 同一 个 Ghost 备份 遂行 恢复 , 如 果 机 型 不 一 致 , 则 需要 使 用 万 
能 Ghost 安装 文件 , 并 有 在 网 刻 过 程 中 不 要 做 任何 操作 , 否则 会 前 功 尽 弃 。 

(4) 通过 “ 深 许 远 程 启动 眼 务 器 ”( 下 载 地 址 : http://a,md/2Rr) 配合 诸 
如 maxdos.img 这 样 的 启动 文件 , 配置 好 Grup 启 动 后 也 能 达到 类 似 的 目 
的 , 方法 称 铀 繁多 些 , 可 参考 httpyya md 

《5) 拆 开 技术 研究 角度 , 若 经 常 需要 为 "三 无 " 电脑 装 系统 , 效率 最 高 的 
方法 就 是 使 用 外 电光 驱 , 例如 淘宝 商城 中 的 Thinkpod 机 苍 超 测 移 动 DVD 
刻录 机 柱 价 比 就 不 错 。 


适合 场合 : 无 软驱 、 无 光驱 但 支持 优盘 启动 的 电脑 , 这 也 是 现在 主流 电脑 的 常见 环境 , 更 适合 安装 山 ndous 7 这 样 的 大 体积 操作 系统 。 


难度 系数 : 六 六 文 


1. 通用 最 简 法 


Stepl: 备份 好 优盘 中 的 重要 数据 , 直接 将 其 格式 化 。 再 
将 系统 安装 文件 拷贝 到 硬盘 中 的 某 个 文件 夹 中 备用 。 

Stepz2: 从 http:Wuwintoflosh.com/downlood/en/ 下 载 
山 inToFlosh 这 款 工 具 , 运行 后 单 击 “任务 ” 标签 , 再 根据 
需要 使 用 优盘 安装 的 操作 系统 类 型 (例如 “迁移 山 ndous 
Visto/2008/7(X86/X64) 安 装 程序 到 闪存 ”, 也 支持 Uindous 
2000/XP 这 样 的 系统 ), 选择 系统 安装 源 程序 所 在 文件 夹 (就 
是 系统 安装 光盘 中 的 文件 或 是 下 载 的 |S0 映 像 文件 使 用 解压 
工具 解压 出 来 的 文件 ) 以 及 优盘 盘 符 , 最 后 单 击 “运行 "按钮 
即 可 开始 制作 了 ( 见 图 4) 。 


Step3: 将 BIOS 中 设置 为 SB 设备 引导 启动 系统 , 重新 启 


动 系统 便 可 像 安装 光盘 那样 直接 安装 系统 了 。 


补贴 : 
(1 ) 著 有 原版 安装 光盘 , 可 以 在 其 他 有 光 犯 电脑 中 使 用 http//omd/1277 下 
载 的 “Uindous 7 USB/DVD Douniood tool" 来 制作 系统 安装 优盘 步 色 更 


简洁 。 
《2) 若 使 用 的 优盘 是 非 妆 条 产品 , 可 以 在 网 上 找 来 重 产 工具 将 其 量 产 成 
USB-CDROm 模 式 , 然后 将 安装 文件 持 贝 其 中 并 按照 光盘 安装 的 方式 进行 安 


装 肥 可 , 不 过 对 技术 要 求 较 高 , 同时 伴 有 风险 。 
(3) 设置 优盘 启动 : 将 优盘 插入 机 条 后 秆 US6 口 , 重启 电脑 并 按 “Del" 刍 
《有 的 为 “F2" 键 ) 进入 BIOS 没 置 , 进入 *Rdvonced BIOS Features”( 部 分 主 
板 BIOS 中 在 "Boot Seq 6 Floppu Setup" 中 ), 将 “First boot device” 项 设 定 
为 USB-HDD 或 SB.ZIP (请 伏 试 这 两 个 模式 , 不 同 主板 可 能 支持 情况 不 尽 相 
同 ) , 最 后 按 "F10”， 再 按 "Y" 回 车 确认 即 可 。 


2. 符合 要 求 下 的 最 便捷 安装 法 


假如 待 安装 系统 的 电脑 硬盘 中 已 经 存 有 系统 安装 源 文 
件 , 这 种 情况 只 是 缺少 系统 引导 而 已 , 因此 , 只 要 将 优盘 制作 
成 可 引导 系统 模式 后 启动 系统 , 再 启动 安装 文件 即 可 进行 安 
装 了 。 由 于 像 Uindous 7 这 样 的 系统 很 多 都 是 以 /50 格式 保存 
在 硬盘 中 , 因此 , 推荐 使 用 内 置 虚拟 光驱 的 UinPE 版 工具 来 制 
作 。 "是 枫 优 表 维护 工具 ”就 比较 适合 , 方法 也 不 难 : 

根据 自己 优盘 大 小 从 httpVWa md/27R 下 载 相应 版 本 的 “ 晨 
祝 U 盘 维护 工具 ”, 解压 后 使 用 管理 员 权限 运行 程序 , 然后 
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按照 向 导 提 示 制 作 即 可 。 一 路 依次 选择 "U 盘 、 移动 硬盘 安装 
<HDD 模 式 ””、 输入 优盘 盘 符 、 选择 FRT32 格 式 格式 化 优盘 、 
选择 nT 引 导 模 式 即 可 成 功 安装 ( 见 图 5) 。 


太 恢 复 Ghost 备 份 

方法 就 很 简单 了 , 从 优盘 启动 到 维护 系统 界面 , 单 击 开始 
菜单 , 选择 “程序 一 克隆 工具 ”, 再 选择 一 个 Ghost 版 本 ( 遇 到 
冲 败 时 , 需要 匹配 备份 时 的 Ghost 版 本 ), 直接 启动 Ghost 
程序 , 选择 硬盘 中 的 备份 文件 进行 恢复 即 可 。 
太 全 新 安装 系统 

即使 


文件 并 未 事先 保存 在 硬盘 中 , 也 可 以 直接 
将 安装 文件 持 贝 到 这 个 启动 优盘 中 ( 山 ndouws 7 则 需要 46 以 
上 大 优盘 ), 然后 直接 在 维护 系统 中 打开 “ 脑 ”定位 
到 安装 源 文件 , 接 下 来 便 可 直接 按照 从 光盘 安装 系统 的 方式 
进行 安装 即 可 搞定 ( 见 图 6) 。 


TREETIRT 


去 从 ISO 源 文件 中 安装 

如 果 安 装 源 文件 是 下 载 的 I50 格 式 的 映像 文件 , 也 很 简 
单 , 只 要 直接 维护 系统 中 的 | 5 驱 程 序 将 其 加 载 为 虚 
拟 磁盘 , 然后 就 可 以 直接 从 "我 的 电脑 " 中 的 虚拟 盘 中 直接 安 
装 了 。 启动 虚拟 光驱 : 单 击 开始 菜单 , 选择 “程序 一 虚拟 工具 
dl Drive monoger”, 直接 加 载 映 像 文件 即 可 (支持 
多 种 映像 文件 ) ( 见 图 7) 。 


FREE 司 上 


大 CR。 5 


小 提示 : 
车 系统 中 本 身 有 一 个 系统 (例如 Uindous XP), 想 再 安装 一 个 系统 (例如 
Uindous 7 ), 方法 很 简单 , 可 以 通过 虚拟 光 


载 喘 像 文件 法 , 也 可 以 
在 XP 系 统 中 格 另 一 决 分 区 格式 化 成 nTFS 并 激活 为 活动 分 区 , 再 将 安装 源 


文件 放置 该 分 区 根 目录 , 重启 系统 即 可 安装 。 


3. 像 用 光盘 一 样 用 优盘 安装 册 indous Visto/7 


如 果 你 准备 安装 册 indous Visto 或 山 ndous 7 系 
电脑 支持 优盘 启动 , 方 ; 
软件 的 辅助 即 可 自行 搞定 : 

Stepl: 先 在 一 台 正 常 的 电脑 中 将 优盘 格式 化 成 nTFS 格 
式 , 再 直接 将 Uindous Visto 或 Lindous 7 系统 的 安装 文件 (也 就 
是 系统 安装 光盘 根 目录 下 的 所 有 文件 ) 拷贝 到 优盘 根 目录 中 。 
Sepz 右 击 "我 的 电脑 ” 二 算 机 ”选择 “管理 ”, 选择 " 存 
储 一 磁盘 管理 ”, 在 列表 中 找到 优盘 盘 符 并 右 击 , 选择 “将 分 区 
标记 为 活动 分 区 ”( 见 国 8) 。 

3: 直接 使 用 此 优盘 引 


安装 


,只 要 
非常 简单 了 , 甚至 无 须 任何 一 款 


5 


标 电脑 启动 (BIOS 中 设置 
光盘 引导 的 安装 方法 一 


, 需要 保证 操作 系统 能 够 正常 运行 软件 。 


生 访 生地 有 有 训 
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, 对 有 心 人 来 说 , 难题 也 变 成 了 易 事 。 
在 系统 正常 的 情况 下 , 先 使 用 Ghost 安装 器 " 将 


系统 备份 一 次 { 若 有 原始 备份 , 此 步 可 视 情 况 而 略 ) ， 
简单 : 选择 系统 分 区 , 再 设置 备份 文件 保存 位 置 , 选中 “ 备 
份 ” 项 , 直接 单 击 "执行 ”命令 , 系统 重新 启动 后 便 会 自动 使 
用 Ghost 程序 完成 对 目标 分 区 的 备份 了 ( 见 图 9) 。 

Stepz2: 当 系统 有 问题 时 , 想 直 接 恢复 至 备份 时 的 状态 ， 


适合 场合 : 硬盘 只 分 了 两 个 分 区 , 第 一 个 分 区 安装 了 LUJindous XP 或 Visto 系 统 , 第 二 个 分 区 作为 数据 盘 , 现在 想 在 不 影响 数据 盘 的 | 


有 任何 引导 设备 的 情况 下 , 可 以 直接 运行 “Ghost 安装 
选择 欲 还 原 的 目标 分 区 , 选中 “还 原 ” 项 , 再 选择 之 前 
备份 的 Ghost 备份 文件 , 最 后 单 击 "执行 " 按钮 , 系统 启动 后 
就 会 自动 搞定 还 原 了 。 


大 补贴 : 

(1) 使 用 "Ghost 安装 器 " 时 , 无 须 设置 Bl0S, 无 须 任 何 引导 工具 , 直接 在 
Uindouus 备 份 或 是 恢复 系统 , 对 Soto 硬 盘 支 持 也 较 好 , 很 像 系 统 还 原 功 
能 的 增强 版 , 适合 经 常 需要 侈 复 系统 的 情况 使 用 。 

(2) 使 用 十 林木 风 版 “Ghost 安装 回 ”( 下 载 地 址 : httpa md/2EV) 也 可 
以 实现 类 似 功能 这 两 丈 安装 器 都 可 以 切换 到 D0S 模 式 后 手工 备份 或 还 
原 , 同时 它们 还 支持 50 格式 映 像 文件 的 直接 还 原 。 

(3) 在 重新 焦 复 系统 前 , 最 好 将 系统 中 可 能 保存 的 账号 及 密码 信息 (例如 
RDSL 接 号 密码 、 论坛 及 邮箱 登录 账号 及 密码 信息 等 ) 做 好 备份 工作 , 推荐 
使 用 Diolupass (下 载 地 址 ; http//uuuuuneunhuocom/soft/36743.htm) 直 
接 抓 取 。 这 种 防备 措施 同样 适用 于 重新 安装 系统 等 场合 


安装 册 indous 7 系统 , 或 者 只 有 一 个 分 区 的 上 网 本 环境 , 电脑 支持 优盘 引导 启动 系统 。 


难度 系数 : 妇女 妇女 


为 了 方便 说 明 操 作 过 程 , 我 们 假定 有 两 个 分 区 , 第 二 个 
分 区 作为 数据 盘 , 将 册 indous 7 安装 到 第 一 个 分 区 中 : 


Stepl: 在 工作 正常 的 电脑 中 按 上 面 “ 像 用 光盘 一 样 用 优 
舟 安 装 山 ndous 7" 介绍 的 方法 做 好 准备 , 再 将 imagexexe 拷 
贝 到 优盘 根 目录 , 在 D 盘 根 目录 建立 "vhd"” 文件 夹 。 

Step2: 用 优盘 引导 启动 , 等 复制 完 安装 文件 重新 启动 
后 , 按 “Shift+F10" 键 打开 命令 窗口 , 依次 输入 以 下 命令 : 

Diskport 

Seldisk0 

Selport1 

active 

# 上 面 的 命令 是 选择 当前 磁盘 的 第 一 分 区 并 将 其 激活 , 
可 以 在 输入 Diskport 命 令 后 再 输入 List vol 命令 来 查看 分 区 的 
具体 情况 并 以 查询 得 到 的 值 来 输入 命令 。 

Creote vdisk file=d\vhd\wuin7vhd moximum=20480 
tupe=fixed 

Selvdiskfile=dvhdwin7vhd 

Rttach vdisk 

Createport primary 

Seldisk0 

Pssignletter=V 

Formatfs=nTFS quick 

exi 

Srep3: 现在 就 可 以 直接 按照 安装 向 导 进行 安装 , 在 选择 
安装 位 置 时 只 要 选择 刚 建立 的 虚拟 盘 即 可 ( 见 图 10) 。 


们 全 析 mr 玫 因 各 何必 1 


小 提示 : 

在 安装 时, 可 能 会 需要 中 从 重新 启动 系统 , 进而 导致 最终 安装 失败 , 其 

实 , 只 要 在 第 三 步 前 再 次 按 "Shift+F10” 键 打开 命令 窗口 , 切换 到 优盘 

所 在 目录 (例如 优盘 为 H 盘 , 则 直接 输入 H:) ,借助 第 一 步 中 拷贝 在 优盘 中 

的 imagex.exe 程 序 来 解决 这 个 问题 , 只 要 输入 以 下 命令 将 Uindous 7 的 

安装 文件 InstofUim 导 入 in7vhd 文 件 中 即 可 : 

Imogex.exe /apply X'sourcesvinstalLuim 1 V: /verify 

上 面 的 "1* 是 指 山 indous 7 系统 在 instoll.uim 中 的 位 置 , 可 以 通过 
“imogex /info” 命令 查看 - 


经 过 上 面 的 安装 , 结束 后 重新 启动 系统 时 就 会 出 现 双 启 
动 菜单 , 选择 山 ndou's 7 项 即 可 进入 虚拟 盘 下 的 Uindous 7 系 
统 了 。 
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wumunamo ez | md0- 


D]ld0LVID3d5S 


草 


训 
如 


诫 


奖 


X 件 ,如果 是 下 载 的 
件 , 请 使 用 山 nRRR 或 是 虚拟 : 
原文 件 抓 取出 来 。 其 次 就 是 4 


保存 在 某 个 分 区 的 根 目 


盘 中 的 山 
oller”， 
9 系统 安装 源 文件 来 推荐 安装 模式 ， 


装 模 式 2( 见 图 11) 


或 
村 时 软 


例如 


【5 重启 3 


5 现 出 1 


小 提示 : 
不 管 安装 什么 操作 系统 , 推荐 先 僚 试 选择 柄 式 2, 这 样 可 以 解决 电脑 不 共 
容 grub4dos 等 问题 。 


3 系统 后 会 在 启动 菜单 中 显示 “nt 
instoller” 相 关 项 ( 见 图 直接 选择 
关 项 后 便 可 开始 进入 安装 进程 了 。 如 果 是 Uindou 
山 ndous 2008R2) 系统, 无 须 任 何其 他 设置 直接 按照 光盘 安 


12) 6 hddin 


选择 "nt5 hdd instoller” 相关 项 进入 安装 
“修复 计算 机 ”, 如 果 提 : 复 启 动 项 , 请 选择 “和 否 ”, 搜索 硬 
盘 系统 后 可 能 会 罗列 出 已 经 安装 的 旧 系统 , 这 时 请 单 击 列表 
处 确保 旧 系 统 项 不 被 选中 , 按 “Shift*F10” 键 打开 命令 
提示 符 窗 口 , 使 用 下 面 命令 进行 安装 


定安 装 源 文件 所 在 盘 , 根据 具体 情况 而 定 。 


人 作 就 和 光盘 安装 一 样 了 , 如 果 选 择 其 他 分 


区 安装 则 成 双 启 动 系统 , 如 果 格 式 化 C 盘 则 变 成 了 单 系 统 , 对 
于 上 面 安装 出 ndous 7 亦 是 如 此 。 假如 想 在 32 位 电脑 中 安装 


作 系 统 , 不 妨 试 试 这 个 ; 


大 补贴 : 

(1) “nt6 hdd instoller" 不 适合 硬盘 安装 indous 2000/XP/2003 系 
统 , 因为 它们 属于 nt5.x, 不 在 nt6 hdd instoller 处 理 范围 . 

(2z) 对 于 Uindous Visto17 系 统 , 可 以 直接 将 村 个 
nTF5 格 式 并 设置 为 活动 分 区 , 然后 将 安装 短文 件 
区 设置 为 活动 分 区 , 重新 启动 系统 后 会 像 使 用 光盘 安装 系统 一 样 使 用 硬 
盘 引 导 并 安装 系统 了 。 

《3) 启动 菜单 中 选择 "nt6 hdd instoller mode 1" 后 无 法 进入 安装 界面 ， 
提示 找 不 到 "sources/setup.exe”, 先 检查 系统 安装 文件 的 位 置 是 否 为 根 
目录 , 确认 无 误 的 活 则 是 分 区 格式 和 模式 1 不 菲 容 , 直接 换 用 模式 2 重新 


操作 即 可 。 mgrreo) 


Ce 
nr P4 VX580R 上 市 


从 十 的 高 消 MP4 机 型 VN530， 此 299 元 


8GB 4.3 英 寸 高 清 MP4 首 次 降 至 299 元 


昂达 VX530 售 价 :8GB/299 元 


首 款 Android 智 能 MP4 上 市 
易 达 VX580R 售 价 :499 元 6GB 和 


雅 白 / 炫 黑 个 性 时 尚 ，4.3 英 寸 画 质 清晰 什么 是 ee 全 弥 汪 作 科 纺 7 
品 达 VX53 virai 
画 质 一 一 旺 珊 
起 身 两 个 鼎 色 用 户 界 而 和 
版 本 则 更 窜 丰 个 会 球 首 个 为 


的 喜 正 开放 和 完 


数 万 种 程序 、 游戏 、 功能 的 超 强 应 用 体验 

glo Anctoid 物 能 损人 
% 人 能 MP4” ”开放 式 的 大 
用 户 可 以 站 已 连 接 电 及 安 拓 甩 诅 要 的 钦 
选择 实用 的 工 内 各 学、 体验 更 强大 
软件 每、 现在 有 数 亡 种 有 游戏 ， 工 内 可 供用 户 


图 : 用 达 VX530 


容量 历史 性 提升 ， 高 清 全 格式 视频 播放 
现在 299 元 的 43 英寸 
前 硝 片 瑚 类 说 ， 动 负 2GB 左 布 


但 按 现在 的 


GB 容 斌 和 和 代为 


让 消费 者 可 
1 
码 ) 、MEV 
MPG，VOB、 1 
、 最 商 可 达 /20P (1280 ， 
RS 5 
Eee 清 视频 播放 
全 格式 刘 频 ， APE/FLAC 双 无 损 音质 保证 1 一 代 高 少 触 栅 飞 加 上 G5nm 项 级 
和 户 呈现 梢 彩色 从 | 动 硬件 基础 与 2056M 的 级 存 
| 险 直 和 了 丰 帘 的 各 jj 
1 上 其 3 能 手机 更 为 
1 KMVB 等 多 展 
1 Tb 
1 
: 10 月 18 日 起 ，5.0 英 寸 的 1080P 全 高 清 机 型 昂达 VX565 全 高 清正 


式 在 全 国 范围 内 降价 百 元 促销 ，16GB 仅 为 499 元 ， 是 目前 最 为 超 值 的 大 容 
量 1080P 全 高 清 MP4 机 型 。 
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U 山 indous 用 户 这 么 做 
关闭 |Tunes, 然后 在 “开始 菜单 一 运 
行 " 中 输入 下 面 的 代码 


“%CommonProgromFiles%\Rpple\ 
Pobile Device 5S ort\bin\defaults 
exe” urite com.apple.iTunes 
RutornaoticDe BockupsDisal booltrue 


运行 后 即 可 关闭 备份 功能 。 


如 果 上 面 的 方法 系统 提示 找 不 
到 “defoulrs" 程序 文件 , 我 们 可 以 用 另 
外 的 方 关闭 iTunes, 找到 系统 中 


“CADocuments ond Settings(Uindous 7 
用 户 在 “User 目 录 下 ”)\“ 你 的 用 户 名 ”\ 
Rpplicotion Doto\Rpple ComputerNTunesy” 
目录 下 的 “ iTunesPrefs.xml ”文件 (或 者 
用 系统 的 文件 搜索 功能 来 查找 ) , 注意 要 
先 备 份 一 下 (在 当前 位 榜 复 制 粘贴 
即 可 ) ,然后 用 UltroEdk 或 Editplus 等 非 系 
统 自 带 文本 编辑 器 打开 它 , 找到 文档 中 

“ked>User Preferences</key>" 的 位 置 ， 
在 “dictb>” 下面 紧 跟 着 加 入 如 图 1 所 示 代 
码 , 保存 后 关闭 并 重新 启动 iTunes, 备份 
功能 就 没有 了 。 
jdict> 
key>User Preferences</key> 


<key>AutomaticDeviceBackupsDEES6led<7ey> 
<dara> 


dHJ1ZQ 


<data 寺 
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中 全 28 


TISSUE 
29 


[- Uindous Xpy7， 打造 应 急 预案 ， 火眼金睛 ， 
和 睦 相 处 好 邻居 "| 《会 》 起 细 调 Uin7 私 家 “医生 " 矶 生命 令 找 出 全 


本 @@ 甘 肃 /宝宝 
拥有 iPhone、 iPod 的 朋友 都 知道 , 每 
次 使 用 iTunes 同 步 时 都 要 经 历 漫长 备份 才能 
开始 正式 的 同步 , 其 实 你 根本 没有 机 会 用 得 上 它们 虹 
(尤其 是 联系 人 通过 Gmoil 来 同步 的 用 户 ) , 与 其 像 很 
多 朋友 在 备份 时 不 厌 其 烦 的 按 备 份 进 度 右 侧 的 小 又 来 取消 
它 , 不 如 跟 它 直接 Souy Goodbue。 


mac 用 户 这 么 做 

关闭 iTunes, 然后 在 moc 系 统 主 菜 虹 
单 上 找到 *Rpplicotions (应 用 和 
*Utilities (工具 ) 一 Terminal (终端 ) " 


) 
将 


Rutomat 


true 


iTunes 备 份 的 资料 既 席 大 又 有 可 能 用 不 着 | 
朋友 反 时 , 就 算 没有 同步 任何 通讯 录 , 日 历 等 信 
妃 , 备份 还 是 要 等 竺 很 长 时 间 。 如 果 觉 得 已 经 备 
份 的 数据 占用 了 宝 笛 的 系统 盘 空间 , 那么 可 以 在 
iTunes 的 主 菜单 中 选择 “编辑 一 仿 好 设置 一 设 


后 , 如 果 临 时 希望 备份 , 怎么 办 ? 可 以 在 
你 的 设备 接 入 后 , 在 iTunes 左 侧 的 设备 项 
下 用 好 标 右键 点 击 你 的 iPhone 或 iPod 名 
称 , 选择 "备份 ”就 可 以 立刻 开始 备份 了 
( 见 图 4) 。[aGBixro) 


《 见 回 2) 。 当然 , 前 提 是 你 确实 觉得 这 幸 备份 数 
据 没有 用 了 - 


as 


的 DIY 精 神 , 上 面 的 方法 对 你 来 说 都 太 
难 了 , 那么 这 里 还 推荐 你 一 款 小 工具 


digidna 


net/pr Ta 
实现 关闭 备份 的 功 
们 按照 上 面 的 


Uindous 7 中 包含 一 个 被 称 为 “Foulc Toleront Help (FTH) 的 新 功 
能 , 可 以 帮助 我 们 检测 到 那些 不 稳定 的 进程 或 者 是 可 能 会 由 于 内 存 


问题 而 府 滑 的 进程 。 


@@ 大 连 / 东 东 


山 indouws 7 每 次 更 新 之 后 居然 还 沿 歼 
U 山 indous XP 需 要 立即 重新 启动 的 传统 , 这 让 
更 新 后 需要 立即 正常 使 用 电脑 的 朋友 感到 很 
烦恼 , 而 最 长 也 只 能 将 这 个 提醒 推迟 到 4 个 小 
时 之 后 , 可 是 不 断 反复 的 提示 令 人 生 厌 。 今 天 


就 把 这 个 恼人 的 提醒 关闭 吧 。 


EGRE 打开 "开始 "菜单 , 在 搜索 栏 中 输入 


“gpeditmsc" 并 按 回 车 键 , 运行 "本 地 


组 策略 编辑 "。 


EEE 在 编辑 器 窗口 左 侈 依次 点 击 “计算 机 | 
配置 一 管理 模板 一 山 indous 组 件 ”, 双 | 
Uindouws Updote" 文件 夹 。 


击 右 侧 的 “Uindou 


第 3 步 : 


动 更 新 ”, 选择 “已 启用 ”, 将 “选项 ” 
下 方 的 “配置 自动 更 新 "选项 框 中 选 为 | 
“自动 下 载 并 计划 安装 ”, 计划 时 间 自 


在 石 侈 的 列表 中 , 找到 并 双击 "配置 赴 


第 4 步 ， 


击 “ 确 定 ”按钮 完成 设置 ( 见 | 


\ 抄 ， 


Q 怎样 删除 莫名 其 妙 生 成 的 
顽固 文件 ? 
A: 一 般 的 顽固 文件 都 很 晨 形 , 在 删 
除 的 时 候 会 提示 “无 法 删除 文件 : 无 
法 读 源 文件 或 磁盘 " 。 新 建 一 个 记事 
本 , 复制 下 面 的 内 容 进去 : 
DEL/F/R/9V%1 
RD/S/9 V9%61 
然后 保存 内 容 , 并 将 记事 本 的 后 缀 
名 更 改 为 BRT, 生成 一 个 批 处 理 文 
件 。 将 需要 删除 的 上 形 文件 拖 到 这 个 
bot 文件 的 图 标 上 就 可 以 删除 掉 了 。 
也 可 以 用 第 软件 来 删除 , 比如 
Unlocker、 冰 丸 等。 


投稿 地址 ”xitecfancom en 


当 Uindous 7 每 次 更 新 完成 后 就 不 会 


在 右 侧 的 列表 中 , 找到 并 双击 5 届 于 忆 梧 录 用 户 的 计算 机 计划 的 自动 更 新 
安装 不 执行 重新 启动 " 选项 , 在 弹出 的 窗口 中 将 “未 配置 " 改 为 “已 启用 ”， 


)。 
重新 启动 系统 。[9Ixro2) 


Q2 sm 


A: 在 VOD 软件 打开 的 情况 下 , 按 
Rit+O 打 开设 置 窗口 , 选择 "网络 ”, 在 
右 侧 窗 口中 直接 单 击 “浏览 ”按钮 即 
可 修改 接收 文件 的 位 置 。 此 外 , 假如 

完 的 电影 不 需要 时 , 可 以 直接 从 接 


收文 件 夹 中 将 它们 误 除 。 
Q3 如 何 转移 我 的 文档 中 的 资料 
到 其 他 分 区 ? 

A: 可 以 进入 http:Wuuu.7xiazoicom/ 
soft/html/68.html, 下 载 “个 人 资料 转 
移 向 导 ”, 除了 可 以 帮助 你 备份 或 还 
原 计 算 机 上 的 个 人 资料 文件 , 这 个 小 
工具 的 主要 作用 是 可 将 个 人 资料 目录 
进行 移动 -下 载 后 , 直接 打开 nTbock 
exe, 然后 选择 第 三 项 “移动 个 人 目 
录 及 文件 ”, 如 图 所 示 , 点 击 “更 改 ” 

并 选择 需要 移动 到 的 目录 , 然后 点 击 


如 何 修改 QVOD 的 接收 文件 


GRUEL SOFT TISSUE 


稀饭 软组织 


3 步 , Windws 更 新 不 用 再 重启 ， 


请 出 去 ， 
Windows 7Sp1 


和 @ 重 庆 / 阿 拱 


很 多 朋友 抱怨 微软 发 布 的 册 indous7 SP1 
公开 测试 版 运行 非常 不 稳定 , 安装 之 后 , 以 前 
正常 的 程序 也 无 法 运行 了 。 我 们 建议 大 家 等 
待 SP1 正 式 版 发 布 之 后 再 进行 升级 , 现在 先 把 
它 请 出 去 吧 。 

印 载 方法 很 简单 , 在 “控制 面板 一 程 
序 一 印 载 程序 " 中 , 找到 “Service Pack for 
microsoft indous (KB 976932)”, 双击 即 可 
开始 卸载 。 

于 是 测试 版 , 仿佛 它 的 卸载 程序 也 不 
稳定 , 有 些 朋友 反映 无 法 完成 印 载 , 一 开始 就 
退出 。 我 们 也 可 以 尝试 下 面 的 方法 。 

第 1 步 : 在 “开始 ”菜单 搜索 框 中 输入 

“cmd”, 当 上 方 搜索 结果 中 出 现 “cmd" 的 时 


】 候 , 在 其 上 点 击 鼠 标 右键 并 选择 “以 管理 员 身 


份 运行 " 。 

第 2 步 : 在 弹出 的 命令 提示 符 终端 中 输入 
“uusoexe /uninstoll/kb:976932”, 接着 按照 
提示 进行 操作 , 就 能 完全 外 载 SP1 了 。I[GBtxro?l 


“确定 ”, 稍 等 片刻 , 即 可 完成 整个 
料 的 转移 。 


让 vena vonnn 二 


个 人 资 


aaarAEN 
ar Ashmenwasettsne 


[JU 


[于 可 ] 有 区 


怎样 知道 我 这 个 XP 系 统 的 安装 日 
期 ? 
击 “开始 一 运行 " 输入 cmd 回 车 打开 
命令 提示 符 ”, 和 输入 systeminfo 命 令 , 出 
来 很 多 信息 , 其 中 就 包括 XP 的 “生日 " 了 
( 指 XP 初 安装 日 期 ) 。 用 Ghost 重 装 系统 的 
话 , 还 是 会 以 这 个 时 间 为 准 。[aBaproy 
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GRUEL SOFT TISSUE { 
稀饭 软组织 


当 用 户 从 一 个 网 络 转移 到 另 一 个 网 络 之 后 , Uiindous 7 的 位 置 感知 
打印 机 使 得 操作 系统 能 铝 自 动 急 换 到 用 户 的 默认 打印 机 。 


Windows XP/7, 和 睦 相 处 好 邻居 


和 重庆 / 阿 拱 


很 多 朋友 用 惯 了 Uindous XP 中 的 网 上 邻居 和 共享 文件 方式 , 突然 轴 到 局 域 网 环境 中 有 LUindous 7, 发 现 相互 之 间 共享 文件 经 常会 有 
些 问题 , 这 是 由 于 两 个 操作 系统 在 权限 管理 上 有 一 定 的 差异 造成 的 。 如 果 你 也 遇 到 这 样 的 困扰 下面 几 个 技巧 可 以 尝试 一 下 。 


自己 家 不 用 输入 密码 共享 


山 ndouws 7 在 默认 的 情况 下 
不 能 直接 访问 网 上 邻居 里 面 的 电 
脑 , 需要 设置 密码 才能 访问 , 这 是 
因为 山 ndouws 7 默认 把 Guest 用 户 
和 禁止 了 , 如 果 你 希望 家 中 的 电脑 
不 需要 密码 直接 访问 , 那么 按 下 
面 操作 : 右 击 桌 面 “ 计 算 机 ”, 选择 
“管理 一 本 地 用 户 与 组 一 用 户 "， 
右 击 其 下 的 Guest 并 选择 “属性 " , 
把 "账户 已 禁用 ”前面 的 勾 去 掉 就 
可 以 了 ( 见 图 1 ) 。 但 是 由 于 系统 版 
本 不 同 , 可 能 这 样 操作 你 仍然 无 法 
访问 , 那么 还 需要 做 些 权限 上 的 


第 1 步 : 在 “ 开 
始 搜索 " 框 中 输入 
“secpohmsc”, 按 回 
车 进入 本 地 安全 策略 
管理 程序 , 选择 “本 
地 策略 一 用 户 权限 
分 配 ”, 先 找到 “从 
网 络 访问 此 计算 机 ” 
在 “添加 用 户 或 组 ” 
中 输入 “Guest" ,点 [ 
击 “ 确 定 ”。 接着 找 
到 “拒绝 从 网 络 访 
问 此 计算 机 "从 中 册 


调整 ， 除 Guest 用 户 ( 见 图 
2)。 一 

[ 荆 本 王 硬 本 | 第 2 步 : 在 你 需要 共享 的 目录 上 右 击 ， 

天主 [机 | 。 选择 "共享 一 特定 用 户 ", 加 入 “Guest” 

条 … | (网 国 3) 就 可 以 了 。 

| 

ora | aa 

| 

攻 

共享 驱动 器 需要 高 级 共享 


上 面 的 方法 将 册 ndous 7 的 文件 夹 共 
享 给 Uindouws XP 时 很 好 用 , 但 是 一 旦 涉 
及 共享 0TFS 格 式 的 驱动 器 时 又 会 遇 到 麻 
烦 了 , 不 但 设置 时 不 会 出 现 共 享 向 导 , 只 
能 用 高 级 共享 , 而 且 虽 然 网 上 邻居 能 够 
看 到 共享 的 驱动 器 , 访问 时 却 会 提示 没有 
权限 。 这 是 为 什么 呢 ? 明明 高 级 共享 中 已 
经 添加 了 Guest 的 权限 , 怎么 还 是 说 没有 
权限 呢 ? 因为 在 册 indous 系 统 中 共享 除了 
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要 分 配 相应 权限 外 , 还 同时 受制 于 文件 系 
统 hTFSs 的 权限 。 所 以 还 必须 在 驱动 器 的 
安全 选项 卡 中 添加 相应 的 nTFS 权 限 , 而 
Uiindous 7 下 格式 化 的 驱动 器 及 以 下 的 目 
录 默 认 是 没有 Everuone 和 Guest 的 任何 权 
限 的 。 但 由 于 通过 向 导 方式 共享 时 会 自动 
匹配 和 更 新 hnTFS 的 权限 的 , 所 以 一 般 共 
享 文件 夹 没有 遇 到 问题 。 

那么 我 们 怎么 在 山 indos 7 中 为 


如 果 在 册 indous XpP 中 还 是 无 法 显示 工作 组 电 
鸯 , 可 以 再 设置 一 下 ; 在 桌面 “网 上 部 居 " 点 击 
鼠标 右键 选择 “属性 


“本 地 连 


的 “设置 家 庭 或 小 型 办 公 网 络 ”( 见 图 4) , 跟着 
弹出 的 向 导 提示 设置 之 后 一 般 就 可 以 正常 显示 


了 


“网 络 连 接 "窗口 中 单 击 
接 "， 接着 选择 左 侧 “网络 任 务 " 栏 中 


一 开 瑟 


投入 地 地 


icfancon en 


自动 切换 默认 打印 机 的 启用 : 单 击 “开始 一 输 入 设备 一 单 击 设备 
并 单 击 “管理 默认 打印 机 ”, 选择 " 当 


和 打印 机 ”， 选择 一 个 打印 机 
改变 网 络 时 更 改 我 的 默认 打印 机 "选项 即 可 。 


GRUEL SOFT TISSUE 


稀饭 软组织 


】 


Uindouws XP 共 享 驱动 器 呢 ? 

第 1 步 : 进入 "计算 机 ”, 在 你 需要 共 
享 的 nTFS 格 式 的 磁盘 上 , 点 击 鼠 标 右键 
选择 "属性 一 安全 ”( 见 图 5) 。 

第 2 步 : 在 “组 或 用 户 名 ” 
一 添加 ”, 在 “输入 对 象 名 称 来 选择 " 中 
输入 "Everdone”, 点 击 “确定 " 按钮 ( 见 
图 6) 。 

之 后 , 山 ndouws XP 系 统 就 能 访问 你 在 
山 ndous 7 中 所 创建 的 共享 驱动 器 和 文件 
夹 了 。 


am 
人 
2 
7 


ad 


在 册 indous 7 下 默认 的 文件 夹 权限 

和 山 indouws XP 中 是 不 同 的 , Uindouws 
7 下 格式 化 的 驱动 器 默认 的 权限 有 : 

“Ruthenticoted Users”(Uindous 
XP 没 有 该 权限 设置 )、“System 
oadministrotors 管 理 员 组 " 和 “Users 
受 限 用 户 组 " 。 而 册 indows XP 默 认 的 
权限 是 :“odministrotors 管理 员 组 ”、 

“CreotorOuwner 创 建文 件 夹 的 所 有 者 " 和 

“Everdone”，Uindous XP 下 驱动 器 默认 
就 有 只 读 的 权限 。 

而 System Users (系统 用 户 ) 具体 权 

限 两 个 系统 也 有 些 不 同 , 所 以 各 自 系统 下 
创建 的 文件 夹 权 限 默认 也 有 区 别 , 但 最 
大 的 一 点 不 同 就 是 所 有 者 了 。 在 册 indows 
XP 下 创建 的 文件 夹 所 有 者 是 创建 该 文件 
夹 的 具体 用 户 (比如 是 拥有 管理 员 权限 
的 你 的 用 户 名 ), 所 以 设置 过 权限 的 文件 
夹 重 装 系统 后 DTFS 后 往往 会 出 现 以 SID 方 
式 显 示 的 未 知 账户 。 而 indous 7 默认 是 
所 有 者 组 , 比如 你 是 管理 员 , 你 创建 的 文 
件 夹 所 有 者 就 是 “aodministrotors 组 ”。 所 
以 Uindous 7 下 创建 的 文件 夹 没 有 Creator 
DOuwner 的 相应 权限 了 , 这 样 的 设置 使 权限 
更 加 清晰 明了 。 


[aro5 


投 镶 地址，xitecfan comon 


| 代码 , 找到 后 葵 换 为 下 方 对 


对 战 鼠 标 不 济 免费 来 加 速 


和 @ 北 京 / 东 东 

如 果 Cs 中 自己 没有 一 只 趁 手 的 利 鼠 , 战斗 起 来 往往 束 手 束 脚 , 常常 不 是 败 在 技术 差 
上 , 而 是 鼠标 的 硬件 跟 不 上 你 的 战斗 指数 。 如 果 没 有 办 法 更 换 更 高 级 别 的 鼠标 , 也 不 
要 紧 , 可 以 想 办 法 为 它 加 速 。 我 们 知道 鼠标 的 DPIl 和 刷新 率 是 决定 鼠标 性 能 的 两 个 重要 
因素 , DPI 是 购买 鼠标 的 硬指标 , 有 些 鼠 标 可 能 通过 一 些 按键 或 者 驱动 来 调整 , 但 是 也 


| 是 厂家 规定 的 范围 , 只 有 刷新 率 我 们 可 以 通过 修改 微软 的 USB 口 驱动 来 随心 所 欲 地 调 


整 。 提 高 鼠标 的 刷新 率 可 以 提高 鼠标 操作 时 的 平滑 度 , 对 提高 你 对 战 的 战斗 力 非常 有 
益 。 下 面 来 提升 你 的 战斗 指数 吧 。 注意 : 以 下 涉及 系统 文件 的 修改 , 请 在 修改 前 先 做 好 
备份 工作 , 一 旦 修改 失败 也 好 恢复 。 


第 1 步 : 用 册 inHex、「『 
Uiroedit 等 16 进 制 编辑 器 打 
开 “CN\Uindouws\System3z2\ 
Drivers" 下 的 “usbportsus” 
文件 。 

第 2 步 : 搜索 下 面 列表 
中 “ 原 数据 " 后面 的 16 进 制 


To] 
eaaaansearvmmaanem ay 


应 的 代码 , 保存 即 可 ( 见 表 
1)。 

第 3 步 : 重新 启动 系统 ， 
你 的 鼠标 就 已 经 不 是 原来 的 龟 速 了 。 检 


ae 


“usbport sus”, 选择 “属性 一 安全 一 ' 高 


验 鼠 标 是 否 完成 提速 的 工具 使 用 mouse 
Raote Checker 1.1B, 下 载 地 址 : httpWtools. 
mydriverscorm/soft/1096htm。 

在 indous 2003 Server 及 Uindous 7 
系统 中 , 你 需要 用 Rdministrator 权 限 来 修 
改 “usbportsys” 文件 。 用 鼠标 右键 单 击 


囊 1 


级 ”, 在 “所 有 者 ”标签 中 点 击 “编辑 " 把 
这 个 文件 授权 更 改 为 Rdministrotor， 然后 
在 “权限 " 设置 中 点 击 “更 改 权限 ”，" 包 , 
括 可 从 该 对 象 的 父 项 继承 的 权限 ”, 然 
后 将 Rdministrotor 用 户 赋予 完全 控制 权限 
( 见 图 ) 。[GGBrxroo 


Windows XP SP2 适 用 


| 原 数 据 (L50Hz/Bmsj3C 09 73 09 C6 86 OR O1 


蔡 换 为 : 


[250Hz/4msB0047309 52 8R OR 1 
SooHz/zms:B002730952 BCOR O1 
hoooHz/ams'B0017309528DOROL 


Windows XP SP3 适 用 


请 数 志 (150Hz/8msj3C087309C6860E01 


昔 换 为: 


[SOHz/qms80047309 526ROEO1 
500Hz/zmsB0027309528C0E0O1 
ioooHzrlms'B0017309528D0EOL 


Windows 2003 Server 适 用 


| 大 数据 (15OHz/Bmsj3C0873 095C686 0201 


苦 换 为 : 


[25oHzrams80047309528R0O20O1 
500Hz/zms'B00273 09 528C0201 
[ioooHzrimsB0017309528D0201 


Windows7 适 用 


| 大 数据 (12SHz)3C087309 56 63 


6oHhz: 80017309 52 8 


CDmPUTER Fn 2010 和 21 区 
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GRUEL soFT TISSUE | 全 计 让 
稀饭 软组织 个 济 作 点 面 设置。 


号 | indos 7 
打造 气 应 急 预 案 ， 细 调 私家 “医生 ?” 


和 @ 文 /平淡 

如 果 是 全 新 安装 山 in7, 它 默 认 就 集成 了 山 inRE 修 复 环境 , 它 可 以 在 开机 时 按 F8 键 选择 “修复 计算 机 " 进入 。UinRE 相 当 于 Uin7 的 私 
家 医生 , 它 提供 了 重 装 册 indous 等 功能 , 这 样 在 系统 出 问题 时 我 们 就 不 必 手 忙 脚 乱 了 .。 不 过 美中不足 的 是 , 系统 自 带 山 inRE 功 能 还 
是 比较 简陋 , 重 装 册 indous 则 需要 安装 光盘 的 支持 。 我 们 何不 自行 对 其 进行 改造 ? 让 系统 修复 功能 更 强大 。 


操作 不 盲目 , 了 解 改造 原理 


由 于 山 nRE 实 际 基于 山 n7 内 核 | 改名 为 winre.wuim 释 放 到 指定 位 置 即 可 。 重 装 源 位 置 , 这 样 就 可 以 脱离 光盘 使 用 
的 PE3.0 系 统 , PE3.0 系 统 核心 是 bootuim | 而 “ 重 装 册 in S "是 通过 程 放 “instoll 重 装 功能 了 。 

文件 , 而 UinRE 核 心 则 为 winre.uim。 因 此 | wim” 指定 映像 完成 , 我 们 只 要 将 安装 光 | 

我 们 只 要 将 网 友 制 作 好 的 boot,wim 文 件 | 盘 中 的 这 个 文件 复制 到 本 地 硬盘 并 指 | | 


轻松 改造 , 简单 四 步 走 


对 于 修复 环境 的 更 改 , 山 in7 已 经 提供 


第 2 步 : 在 Un7 


“Reogentc" 命令 行 , 我 们 只 要 准备 好 相 | 中 以 管理 员 身份 启 
应 的 文件 , 然后 使 用 上 述 命令 进行 更 改 即 | 动 命令 提示 符 , 依 2 二 
可 次 输入 下 列 命令 , 自 2 
行 设 定 册 inRE 和 安 at 
第 1 步 :下 载 网 友 制 作 好 的 PE 装 源 位 置 (rem 为 注 
后 提取 其 中 的 “bootuim” 和 “boo 香 无 需 输入 ) : 
文件 备用 。 由 于 山 inRE 修 复 环境 默认 保 , 音 看 修复 
在 系统 分 区 , 为 了 避免 重 装 后 造成 修 | ER 
复 环境 的 委 失 , 我 们 可 以 自 定义 修复 环 | 2 e. 
境 到 其 他 分 区 , 假设 为 D 盘 (需要 为 nTFS | 复 文件 是 cvecoveru 
格式 分 区 ) 。 首 先 在 D 盘 新 建 一 个 名 为 | 下 的 winreuim 文 件 D 盘 ) 下 “07fb1o06-6b64-11dd-bd93 
”recovery" 目录 , 然后 将 准备 好 的 “boot Reogentc/info 5b75ee54b59d7” 目 录 (每 台电 脑 名 称 均 
uim" 改名 为 "uinreuim" , 与 “bootsdi" Rem 关闭 修复 环境 , 以 便 自行 指定 重 ，| 不 同 , 具体 名 称 和 图 中 BCDID 字 符 一 致 )， 
文件 一 起 复制 到 “DArecoveru”, 从 安装 | 装 源 位 置 和 修复 环境 位 置 安装 程序 文件 也 在 这 个 分 区 ( 见 图 1)。 
光盘 提取 的 “instolluim” 也 复制 到 D 盘 根 Reogentc /disable 
目录 下 。 REm 指定 皮 关 第 4 步 : 再 次 打开 D 盘 , 可 以 看 在 
Reagentc /setosimagey/path dh 生成 一 个 新 的 “07fmbla06- 


6b64-11dd-bd93-b75ee54b69d7" 目录 ， 
里 面 保存 的 是 山 inRE 所 需 的 “winre uim” 
与 “bootsdi” 文件 ( 见 图 2) 


Rem 指定 修复 环境 位 置 为 dVecoveru 

Reagentc /setreimage/path dVecovery 

Rem 重 开 修复 环境 

Reagentc/enoble 

小 提示 时 

| 3 步 : 完成 上 述 操作 后 再 次 输入 | | 上 上 着 下 省 打 了 吉 果 
基 3 沙 5 末 成 上 村 操作 后 更 次 烙 开 该 目录 , 需要 先 右 击 该 目录 选择 “属性 " 


“Reagentc /info”, 现在 可 以 看 到 系统 | | 到 "安全 " 选项 卡 , 然后 在 文件 夹 安全 属 | 
修复 环境 位 于 第 三 分 区 ( 注 : 第 一 分 中 , 将 当前 用 户 对 该 目录 的 读 取 权限 设置 为 “ 完 


全 控制 " 即 可 。 
区 是 100mB 隐 藏 分 区 , 第 三 分 区 邵 为 


28 。 中 必 生 妇 用 2010 生 和 21 央 投入 地 址 ，xitBcfancoaen 


Tea 7 中 显示 任务 栏 按 包 的 上 下 文本 单 ? 在 右 击 任务 栏 按 二 


钮 时 按 佳 CtrvShi 键 即 可 


GRUEL SOFT TISSUE 


稀饭 软组织 


通过 上 述 蔡 换 设 置 后 , 以 后 在 开机 时 
按 F8 键 选择 “修复 计算 机 " 进入 名 
们 自 定义 的 修复 环境 , 使 用 起 来 当 方 
便 了 。 如 果 要 重 装 系统 , 进入 PE 环境 后 启 
动 系统 修复 工具 , 在 系统 修复 选项 菜单 下 
单 击 “ 重 新 安装 山 ndous” 即 可 开始 重 装 
系统 ( 见 | 


过 择 依 复 工具 
报 作 忆 嫌 ;Findsvs T[D ) 本 地 询 盘 ) 
人 | 双 动 虹 央 


自动 解 志 使 Windevs 无 法 启 二 是 
素 统 还 上 

将 Yindovs 还 时 到 以 用 人 网点 
系统 且 级 竹本 

使 用 用 面 @ 建 的 系 扩 史 像 怕 复 计 其 机 
indorx 内 存 丛 本 

检查 计算 机 的 内 存 硬 件 锚 误 


全 人 提示 答 
打开 合 信 提示 符 曾 口 


重 辣 安 于 Yiadews 
使 用 硬盘 中 让 由 的 灾 半 文件 重新 窑 鞭 Windory 


小 提示 

在 山 in7 中 同样 可 以 启动 重 装 功能 。 在 控制 面板 
单 击 "系统 和 安全 一 备份 您 的 计算 机 ”, 在 打开 
的 窗口 单 击 “恢复 系统 设置 或 计算 机 一 高 级 恢 
复方 法 ”, 接着 在 打开 的 窗口 就 可 以 选择 “重新 
安装 山 indous”。 这 样 重启 后 就 可 以 
Uindous 安 装 步 跟 。 


小 编 有 话说 : 
不 留 通 憾 , 所 有 山 in7 均 可 改造 
对 于 在 册 inXP 下 安装 山 in7, 或 者 不 
是 使 用 全 新 方式 安装 山 in7 的 机 型 ， 
他 们 的 F8 键 菜单 里 并 没有 “修复 计 
算 机 ”菜单 , 这 些 机 型 怎么 进行 改 
造 ? 对 于 山 inRE 修 复 环境 的 添加 , 可 
以 参考 本 刊 2009 年 第 4 期 《让 Vista 
也 有 开机 修复 ) 一 文 介绍 的 代码 , 将 
“uinre.wim” 与 “boot.sdi” 复制 到 
指定 位 置 , 然后 以 管理 员 身 份 运行 文 
中 提供 的 代码 即 可 (代码 请 到 http:// 
ork.newhuo.com/cfFan/2009031 
daoima.ror 下 载 ) 。 添加 完成 后 再 执行 
上 述 命令 即 可 。 
最 后 要 提醒 大 家 的 是 , 本 文 操作 需要 
较 高 的 系统 知识 , 不 熟悉 的 朋友 请 勿 
轻易 尝试 , 以 免 造 成 系统 故障 或 数据 
损失 。 


apeon 


投 村 地 二 。xiecfancomon 


机 未 统 做 页 这 硕 


火眼金睛 ， 
一 条 命令 找 出 染 毒 的 U 盘 


全 文 / 俞 木 发 
小 王 最 近 有 点 郁闷 , 因为 自己 放 在 宿舍 的 电脑 周 五 还 好 好 的 , 周 日 回来 使 用 后 就 发 现 
中 了 Rutorun 病 毒 。 由 于 周 五 刚刚 重 装 的 系统 , 所 以 可 以 肯定 是 同 宿舍 的 哪 位 哥们 在 自 


己 电 脑 上 使 用 了 带 毒 优盘 。 可 是 一 问 之 下 , 那 几 个 人 都 不 承认 用 过 。 为 了 防止 带 毒 优盘 
再 坑害 其 他 电脑 , 说 什么 也 得 找 出 “ 真 凶 ”。 


其 实 ，“ 
难免 留 有 蛛 
在 “开始 
击 它 , 选择 


统 注册 表 中 
么 抓 出 它 。 


tt 
就 可 以 看 到 本 机 
过 两 个 USB 设 备 。 从 *"F 

知道 一 个 是 我 自己 安装 系统 
士 顿 优盘 , 一 个 则 为 外 来 


endlunai 


OniyDisk) 优盘 ,5 
1)。 


小 提示 
如 果 本 机 使 用 过 的 U 盘 很 多 , 可 以 使 用 “reg 
queru HKLImvSUstemvcurrentcontrolsetvenumN 
usbstor /5 >cWusb txt" 命令 , 将 结果 输出 到 txt 
文件 中 , 然后 使 用 “Friendiuname' 作为 关键 词 
查找 可 。 


查阅 优盘 的 更 多 信息 

宿舍 里 就 上 铺 的 大 李 在 用 朗科 优 
盘 , 可 是 在 徘 证 面前 大 李 仍 然 负 隐 顽 抗 , 
说 其 他 人 在 外 面 也 能 借 到 朗科 优盘 。 看 
来 还 得 找 出 更 有 说 服 力 的 证 据 。 大 家 知 
道 , 在 本 机 使 用 硬件 时 , 系统 都 会 依据 
硬件 的 序列 号 为 其 分 配 一 个 “设备 范例 
D”, 这 个 ID 号 在 其 他 电脑 上 的 显示 也 
是 一 样 的 .上述 命 令 中 的 ”\Disk6Ven_ 


| 
加 站 


1etoc5Prod_OnlyDisk6Rev_1.10\ 
9B624Bz23E550" 最 后 的 数字 就 
是 "设备 范例 ID”。 现在 把 大 李 的 U 盘 插 到 


一 致 的 , 这 下 大 地 终于 
无 话 可 说 了 ( 见 图 z) 。 


如 果 还 要 查看 U 盘 详细 使 用 时 间 , 可 
以 到 httpWuuu.ph-okcom/attochments/ 
month_0804/f20084131951384of 下 载 

“USBlog exe”, 运行 后 它 会 在 桌面 直接 
生成 一 个 文本 文件 , 里 面 详细 记录 了 本 
机 所 有 USB 设 备 开 始 和 最 后 的 使 用 时 间 ， 
这 样 , 谁 曾 用 过 你 的 电脑 , 就 容易 找 出 来 
了 。 


1 


小 编 有 话说 : 

实际 上 注册 表 保 存 了 很 多 硬件 、 
软件 的 使 用 信息 , 比如 , 即使 你 设 
置 在 Excel 中 不 显示 最 近 打 开 的 文 
件 , 我 们 打开 [HKCU\SoFftuore\ 
microsoFft\ OffFice\11.0\Excel\ 
Recent Files], 仍然 可 以 看 到 Excel 
最 近 打开 的 文档 。 善 于 查看 注册 表 信 
息 , 可 以 给 我 们 操作 带 来 很 多 便利 。 


CompurER Fmn zoloi 


30 
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上 


Uindouus 7 提供 一 个 显示 颜色 校准 向 导 , 可 以 协助 设置 亮度 .对比 
度 和 色彩 设置 。 在 开始 搜索 中 输入 DCCU, 按 回 车 键 即 可 调用 。 


遇 毒 就 杀 ! 可 有 时 会 遇 到 一 些 尴 众 事 : 文件 正在 使 用 而 无 
法 清除 病毒 ; 毒 太 深 导致 系统 已 无 法 启动 ; 毒 太 烈 已 将 杀 
毒 软件 干掉 …… 何 不 制作 一 张 杀毒 光盘 或 优盘 来 应 急 呢 ? 
目前 , 很 多 杀毒 软件 都 提供 了 制作 应 急 杀 毒 光盘 或 优盘 的 


功能 ,下 面 以 0D32 为 例 进行 说 明 。 


@@ 四 川 / 李 学 昌 


重合 解决 


准备 篇 
nopD3z 应 急 盘 由 负责 启动 的 UinPE 和 
杀毒 程序 两 大 部 分 组 成 。 其 中 , 山 inPE 由 
微软 发 布 的 免费 工具 RIK 提 供 , 为 此 , 请 
先 到 httpyWtinyurlcom/3xbth4h 下 载 , 再 运 
行 其 中 的 wRIKX86 (32 位 ) 来 安装 备用 。 
noD32 也 可 免费 得 到 。 登 录 


10D32 官 网 (http:// 山 u 山 ,eset.com 


cn/2010/0622/375.html), 按 提示 申请 | 


30 天 免费 无 功能 限制 的 试用 版 , 别 小 瞻 
啦 , 用 它 制作 出 来 的 应 急 盘 可 是 能 永久 使 
用 的 。 另外 , 我 们 还 可 随时 到 官网 (http// 
dounl eseLcomxcn/eset/offlinerar) 免费 下 
载 病毒 库 来 离线 对 应 急 盘 进行 升级 。 总 
之 , 一 切 都 是 免费 的 。 


制作 应 急 盘 

安装 并 运行 0D32, 在 其 主 界面 上 
单 击 “设置 一 切换 到 高 级 模式 ”。 再 单 击 
创建 修复 CD”, 应 急 盘 创建 向 导 
本, 下 面 就 要 “按部就班 ” 了。 

第 1 步 : 在 “ 山 indouws RIK 安 装 " 一 步 
中 , 单 击 “请 输入 Uiindous RK 根 文件 夹 " 
下 的 “浏览 ”, 导入 RIK 的 安装 位 置 ( 默 
认为 C\Progrom Files\indous RIK\) 即 可 
( 见 图 1) 。 

第 2 步 : 在 “目标 选择 " 一 步 中 , 为 方 
便 起 见 可 选择 USB。 这 样 , 可 直接 以 U 盘 
为 介质 来 创建 应 急 盘 。 

第 3 步 : 在 “设置 " 一 步 中 直接 单 击 
“创建 ”, 接 下 
来 你 就 泡 一 杯 
茶 看 着 优盘 指 
示 灯 闪 吧 , 直到 
创建 完成 。 


二 二 司 坦 2010 生 第 2 由 


使 用 应 急 盘 

重新 启动 电脑 且 在 BIO5 里 将 启动 首选 
项 设置 为 USB-HDD, 电脑 就 会 通过 优盘 启 
动 而 且 自 动 运行 00D32( 见 图 2), 至 于 如 
何 杀 毒 , 与 硬盘 版 n0D32 完 全 一 样 , 不 再 
聋 述 。 够 简单 吧 ! 


用 过 就 知 , 它 的 杀毒 效果 非常 好 , 这 
主要 得 益 于 两 大 因素 。 首先 , 通过 U 盘 上 
的 册 inPE 启 动 电脑 , 而 硬盘 上 的 系统 、 病 
毒 文件 处 于 完全 非 活动 状态 , 无 "文件 正 
在 使 用 , 无 法 清除 " 之 忧 。 而 且 , 应 急 盘 
是 新 鲜 出 炉 的 , 病毒 库 正 处 于 全 新 : 


应 急 盘 使 用 技巧 

上 面 的 方法 , 已 经 可 以 发 挥 出 n0D 应 
急 盘 的 作用 了 , 但 由 于 UnPE 无 窗口 化 的 
源 管理 器 , 要 想 使 用 册 inPE 本 身 的 功 
能 , 或 对 应 急 盘 
很 麻烦 的 事 。 为 此 , 我 们 还 得 进修 进修 。 


技巧 1: 无 中 生 有 的 窗口 化 资源 管理 器 
下 用 优盘 启动 电脑 时 , 
可 观察 到 命令 提示 符 窗 
口 一 闪 而 过 , 接着 出 现 
的 才 是 全 屏 化 的 n0D32 
二 ”杀毒 界面 。 其 实 , 只 要 将 


行 病毒 库 更 新 , 那 也 是 | 


n0D32 窗 口 变 小 或 最 小 化 , 命令 提示 符 窗 
口 即 可 显示 出 来 , 请 输入 “notepod"” 再 回 
车 , 记事 本 程序 即 可 打开 。 接着 , 单 击 记 
事 本 编辑 窗口 中 的 “文件 一 另存 为 "， 
形 化 的 “资源 管理 器 ”不 就 出 现 了 吗 ? 你 
就 可 以 在 硬盘 的 各 分 区 、U 盘 、 光盘 上 自 
由 兰 权 了 一 一 这 正 是 我 们 进行 后 面 操作 
的 基础 。 

别 激动 , 暂时 还 只 能 观察 到 文本 文 
件 , 请 在 “保存 类 型 " 后 选择 “所 有 文 
件 ", 凡是 存在 的 文件 (包括 程序 ) 都 一 览 
无 余 了 ( 见 图 3) 。 遇 到 程序 文件 , 只 要 右 
击 , 再 选择 “打开 " 即 可 。 


众所周知 , 册 inPE 其 实 是 就 是 微缩 版 
的 Uindouws 系 统 , 很 多 32 位 程序 都 可 在 其 
下 运行 , 比如 系统 自 带 的 注册 表 编辑 器 , 
手动 拷贝 到 优盘 、 硬盘 中 的 绿色 软件 (分 
区 魔术 师 、Ghost32 ) 等 , 为 杀毒 后 的 辅 
助 修复 提供 了 极 大 的 方便 要 完 
这 些 操作 , 得 熟悉 各 软件 的 具体 存放 位 
置 一 一 不 难 , 有 窗口 化 资源 管理 器 支持 ， 
加 之 要 运行 程序 都 是 你 自己 拷贝 进去 的 , 
不 会 找 不 到 吧 。 


技巧 2z: 本 地 升级 病毒 库 
前 面 制作 的 应 急 优盘 可 长 久 使 用 , 但 
通过 UinPE 却 难以 上 网 , 为 此 , 病毒 库 的 


投入 地 直 ，xitecfancomcn 


如 果 有 不 能 在 Uindous 7 系统 中 运行 的 重要 软件 , 可 以 尝试 一 下 5 


式 " 功能 , 它 能 菲 容 运行 那些 考 旧 的 应 用 程序 。 


更 新 得 手动 进行 。 
第 1 步 : 在 能 正常 使 用 的 电脑 上 将 前 
面 下 载 到 的 Offlinerar 解 压 到 应 急 优 盘 名 
为 Offiine 的 文件 夹 下 。 
第 2 步 : 用 应 急 优盘 启动 电脑 , 通过 
前 面 的 方法 打开 图 形 化 资源 管理 器 , 找到 
应 急 优盘 的 盘 符 , 假设 为 X。 
第 3 步 : 在 00D32 界 面 上 单 击 “设置 
* 切 换 到 高 级 模式 一 显示 所 有 高 级 设置 
* 更 新 "。 接着 , 在 “更 新 服务 器 ”下 单 击 
“编辑 ”, 再 手动 输入 “X'\offline”( 见 图 
4), 表示 从 这 一 文件 夹 更 新 病毒 库 。 


技巧 3: 无 法 启动 之 迷 
网 上 , 有 朋友 称 制作 的 应 急 优盘 无 法 
启动 , 极 有 可 能 是 因为 内 存 设置 有 误 。 
前 面 , 我 们 在 讲 应 急 盘 的 制作 时 全 
部 采用 了 默认 设置 , 如 果 要 自 所 请 在 
“设置 " 一 步 中 单 击 “更 改 一 高 级 ”( 见 图 
5) 。 原来 , 它 已 将 目标 计算 机 ( 即 要 用 应 
急 盘 启动 的 电脑 ) 的 内 存 默 认为 576ImB 
之 上 , 如 果 要 启动 的 电脑 内 存 低 于 此 值 就 
会 无 法 启动 。 解决 这 一 问题 的 方法 是 选择 
“小 于 576mB”。 另外 , 如 果 目 标 电 脑 有 


GRUEL SOFT TISSUE 


稀饭 软组织 


却 无 法 在 虚拟 电脑 VPC 中 启动 , 也 是 因为 
VPC 的 内 存 设 置 小 于 512mB, 而 实体 电脑 
却 恰好 在 512mB 之 上 的 | 
二 是 
舍 = 一 击 aas 
am 
oa 


和 持 而 本 


第 4 步 : 返回 到 nO0D32 主 界面 , 单 击 "更 
新 一 更 新 病毒 库 ”, 病毒 库 就 


| 
| 


版 本 为 30, 它 要 求 内 存 不 小 
于 512mB。 另外 , 更 多 的 朋 
友 还 反映 自己 制作 的 山 nPE 
在 实体 电脑 里 工作 正常 但 


| TY 
特殊 的 硬件 , 也 可 在 “外 部 驱动 程序 "下 | | @@ ER 
添加 , 这 可 保证 应 急 优盘 有 更 好 的 兼容 | “ 和 
性 。 
实际 应 用 中 我 们 发 现 ， 技巧 4;: 扩展 应 用 
如 果 目 标 电 脑 的 内 存 小 于 如 果 还 想 扩展 应 急 优盘 的 功能 , 请 将 
512mB, 启动 仍然 困难 , 那 | 绿色 版 的 分 区 魔术 师 、Ghost32 等 其 他 程 
是 因为 应 急 盘 使 用 的 UinPE 


序 拷贝 到 优盘 , 再 通过 前 面 讲 过 的 窗口 
资源 管理 器 找到 它们 , 右 击 并 选择 " 打 
开 ” 就 行 了 。 如 果 精 力 及 技术 都 不 错 的 话 ， 
完全 可 为 应 急 盘 加 上 桌面 、 开 始 菜单 、 图 
形 化 资源 管理 器 等 外 壳 。[GGlxro9l 


“大 量 盗 取 QQ 密码 木马 为 网 站 带 来 灰色 流量 


近期 安全 综述 

据 瑞 星 “ 云 安全 ” 
系统 统计 , 下 半月 瑞星 
共 截 获 了 71 万 个 挂 马 
网 址 。 

瑞星 安全 专家 介 
绍 , 本 周 瑞星 截获 了 一 
个 利用 安全 工 : 
恶意 篡改 用 户 浏览 器 
首页 的 恶意 病毒 。 该 病 
毒 会 将 |E 等 : 浏览 器 
首页 修改 为 黑客 指定 
的 网 站 , 从 而 给 这 些 网 


并 且 可 以 盗 取 80 等 软 匡 


件 的 账号 密码 | 


到 本 地 址 ，xitBcfanoman 


近期 关注 病毒 分 析 
“Trojan.Win32.StartPage.oer( 流 
氓 网 站 修改 器 病毒 ) ”警惕 程度 六 太太 女 
病毒 运行 后 会 将 自身 文件 复制 到 
CAProgrom Filesvqcot, 同时 使 用 "-sofe” 
参数 启用 复制 后 的 文件 , 并 将 自身 退出 ， 
通过 bat 文件 进行 自 删除 。 病毒 扫描 桌面 
和 快速 启动 栏 中 的 LTK 文 件 , 将 LnK 文 件 
复制 到 CN\Progrom Files\qcot\emp 中 , 同时 
修改 原始 位 置 的 LnK 文 件 的 指向 , 既 通过 
CNProgrom Filesvqcotvqsetupexe 来 启动 原 
始 指向 的 程序 。 用 户 一 旦 运行 桌面 上 的 
快捷 方式 , 病毒 就 会 再 次 被 激活 。 病毒 不 
断 遍 历 系 统 进程 , 当 发 现 进程 列表 中 包含 
“99EXE "后 , 便 释放 Oheort EXE 并 运行 。 


近期 关注 的 被 挂 马 网 站 

“中 国 地 质 大 学 ”、“ 东 方 卫视 ”、" 小 刀 在 
线 ” 等 网 站 的 部 分 页 面 被 黑客 挂 马 , 黑客 利用 微 
软 最 新 漏洞 和 服务 器 不 安全 设置 进行 入 侵 。 用 
户 访问 这 些 页 面 后 , 可 能 会 感染 木马 下 载 器 . 盗 
号 木马 和 黑客 后 门 。 


防范 方法 

1 使 用 "瑞星 全 功能 安全 软件 2010”, 有 效 
阻挡 通过 网 页 挂 马 方式 传播 的 病毒 ; 2 安装 卡 卡 
上 网 安全 助手 6.2 自 动 修复 漏洞 ; 3. 同 时 可 拨打 
客服 热线 400-660-8866 咨 询 , 访问 客户 服务 中 
心 网 站 (httpWcscrisingcom.cn) 寻求 帮助 , 使 用 
在 线 专家 门诊 获得 即时 支持 。[aGBrxrol 


we| 瑞 量 至 太 能 二 至 坎 件 


qsetupexe。 并 向 QQ.EXE 进 程 中 注入 代码 ， 
检查 窗口 , 并 构造 虚假 的 窗口 劫持 用 户 的 


输入 , 将 其 记录 并 发 送 到 黑客 指定 地 址 。 
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blog cfancomcn 


全 旺 二 Ps 
放电 号 4 六 38 
为 此 二 可 上 全 < 起 光 - 二 Pa， 


全 : “ 考 民 、 网 页 邮箱 更 方便 


| 


曾 让 何 时 , 玩 msn 博 客 的 白领 们 何曾 将 腾讯 的 99 空 间 放 在 眼 里 ? 非 主 流 , 不 入 流 , 几乎 成 了 99 空 间 的 标签 。 又 有 谁 知 , 十 年 河东 十 
年 河西 , 微软 今年 9 月 28 日 宣布 即将 关闭 msn Live Spaces 空 间 服务 , 并 留 出 6 个 月 的 时 间 让 博 主 们 搬家 至 册 ordPress,com 或 其 他 博 
客 平 台 , 至 此 曲 终 人 散 , 令 人 嘱 噬 不 已 。 再 看 看 当初 不 被 人 看 好 的 99 空间 , 现在 却 如 日 中 天 。 更 加 讽刺 的 是 , 趁 msn 博 主 们 被 “ 吉 
迁 " 之 时 , 腾讯 及 时 伸 出 了 橄 模 枝 , 推出 了 msn Live Spoces 博 客 搬家 工具 , 全 力 支持 Live Spoces 的 中 国 用 户 搬迁 至 99 空间 平台 。 
ss 二 选择 " 仅 自己 可 见 " 了 . 确定 后 单 击 "确认 “| 限 , 同时 在 msn 博 客 上 收 到 的 历史 评论 ， 
开始 搬家 ", 将 在 3 个 小 时 之 内 帮 你 搬家 | 也 会 随 原 日 志 /相册 一 同 转 入 。 
ee WE 完成 。 如 果 你 选择 的 是 同时 创建 新 00 账 

aa 号 , 将 会 收 到 通知 邮件 , 其 中 会 包含 你 以 | 要 分 一 杯 疯 , 其 他 博客 齐 上 阵 


| 后 登录 90 的 账号 和 密码 , 以 及 你 的 09 空 除了 90 空 间 提供 了 微软 Live spoce 博 
| 间 访 问 地 直 , 调 到 蔚 保 在。 客 搬 家 工具 外 , 习惯 使 用 其 他 博客 空间 的 
| 用 户 , 也 有 相应 的 搬家 工具 。 
搬家 后 的 效果 搜狐 博客 搬家 工具 ; 
再 次 登录 自己 的 909 空间 , 可 以 很 方便 httpWoctblogsohucormtronsferapplujsF 
铀 软 声 明 地 找到 从 msn 博 客 中 搬 来 的 日 志和 相册 ， 新 浪 博客 搬家 工具 
Live Spaces 搬 家 三 部 曲 名 称 前 Sn-”。 你 可 以 根 拉 httpWmove blog .slnocomcny 


第 一 步 : 打开 http/qzsqqcom/qazone/ ”对 某 些 和 Rasia 一 
msn html, 单 击 “立即 开始 搬家 ”, 然后 输 / 称 言 飞 语 ; 
入 要 搬家 的 msn 账 号 和 窗 ; 近日 , hdobe 和 英特尔 联手 推出 新 服务 , 以 帮助 开发 者 发 
款 ", 单 击 "下 一 步 ", 然后 | 行 并 销售 RIR 应 用 。 在 媒体 发 布 会 上 , 飞 反 问 了 一 些 咱们 的 
二 :AS | 读者 比较 关心 的 问题 。 Rdobe 如 是 说 
给 证 , 可 能 需要 几 秒 或 几 分 钟 


人 
和 , 是 合作 还 是 竞争 ? 可 以 看 出 在 娱乐 性 及 向 移动 
全 证 完成 , 选 泽 你 要 所 入 的 | 平台 的 转移 上 , Rdobe 付 出 了 很 多 精力 , 但 是 HTmL5 新 标 
点 击 “登录 "。 还 可 以 选择 | 准 也 正在 做 这 些 事 , 理想 的 状态 是 最 终 不 用 任何 插件 , 这 
msn 账 号 一 键 创建 新 半生 区 的 堆放 不 利和 Je ErY 
We 和 亲生 SEN 上 Rdobe 对 HTmL5, 第 一 点 , 我 们 是 支持 HTImL5 的 。 Rdobe 是 提供 一 个 
989 ,顺便 获取 一 个 新 99 写 * 这 里 选择 已 | 最 好 的 开发 环境 女工 具 给 开发 者 跟 设计 者 , 各 位 可 以 理解 我 们 这 个 CS5, 其 实在 CS5 
有 00 账 号 登录 。 点 击 “下 当中 , DreomUaver 已 经 支持 HTmL5。 我 们 认为 一 个 开发 的 标准 , 有 它 的 价值 就 
第 三 步 : 只 后 是 设置 搬家 后 的 空间 访 | 像 你 刚刚 讲 到 的 , 它 不 需要 使 用 插件 , 能 够 在 大 部 分 浏览 器 上 运行 , 所 以 我 们 认为 
可 权 限 , 这 里 茂 渤 择 "完全 公开 * 这 样 | dobe 最 好 的 一 个 位 置 , 就 是 能 够 提供 设计 者 跟 开发 者 一 个 最 好 的 条 件 , 能 够 适合 
问 权限 , 这 完全 公开 ,这样 | 他 们 的 需求。 同时 , 你 刚刚 也 提 到 , 一 个 标准 有 它 的 长 处 也 有 它 的 短处 , 那 我 们 相信 ， 
Psn 博 客 的 日 志 、 相册 等 搬家 到 00 空 间 
后 , 09 好 友 们 都 能 看 得 到 。 当然 你 也 可 以 


| 
| 
| 


在 支持 HTmL5 的 同时 , dobe 必 须 不 断 创新 , 能 够 提供 更 多 额外 价值 , 那 时 我 相信 是 
二 个 双 豆 的 一 个 局 面 。Cspr) 


32 中 并 天 女 二 


2 天 责任 的 名 、 可 下 衫 于 池 址 。 ttpyfblspring biog cfancoacn 。 投入 地 址 、wanglBcfan cam 


山 indous 7 中 添加 了 “问题 步 取 记录 器 " 功能 , 可 以 | 
隙 , 可 按 如 下 方法 调用 : 在 开始 搜索 框 中 答 入 PSR， 
点 击 “开始 记录 ”, 按 提 示 操作 即 可 


{ 


协助 我 们 排 珍 故 
撤回 车 键 调用 ， 
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稀饭 软组织 


360 为 你 配 火 眼 金 睛 , 好 友 位 置 不 再 是 谜 


轨 山 东 /solifugus 


99 上 的 某 个 mm 告诉 你 她 正在 某 某 地 , 你 相信 她 吗 ? 如 果 你 有 怀疑 , 可 通过 查询 |P 地 址 大 致 获悉 她 真正 的 地 理 位 置 。 虽然 有 一 些 第 


三 方 的 99 插 件 可 以 做 这 件 事 , 不 过 安全 起 见 , 我 建议 大 家 还 是 试 试 360 安 全 卫士 提供 的 小 工具 。 


第 一 步 : 安装 最 新 的 360 安 全 卫士 
(http:Wuuu.360.cn) 或 是 更 新 到 最 新 
版 , 我 测试 的 是 73beto 版 , 它 之 后 的 新 版 
本 也 都 可 以 使 用 (360 软 件 主 界面 左 上 角 
可 以 查看 到 版 本 号 ) 。 接 着 切换 到 “高 级 
工具 "选项 卡 , 单 击 运行 其 中 的 “进程 管 
理 器 ”, 将 占用 网 络 的 一 些 无 关 进 程 关闭 
掉 , 如 浏览 器 、 邮件 程序 、 网络 游 戏 等 。 这 
一 步 操作 虽然 不 是 必要 的 , 但 是 会 方便 后 
面 的 查找 

第 : : 继续 在 360 的 “高 级 工 
项 卡 中 , 单 击 "网络 连 接 查 看 器 ”, 将 会 发 
现 当前 系统 中 正在 联网 的 程序 都 显示 出 
来 。 

第 三 步 : 点 击 360 网 络 连 接 查 看 器 中 
的 “进程 让 所 有 项 目 按照 进程 名 排 
序 。 查看 你 的 99 进程 , 如 果 “目标 |P" 栏 中 
有 其 他 的 IP, 建议 你 关 掉 00 再 重新 打开 ， 


非 腾 讯 在 线 服 务 也 挺进 WebQQ2. 


全 武汉 / 王 勇 


| 让 90 的 进程 目标 |P 全 部 初始 化 为 0 了 , 这 
方便 后 面 查看 变化 。 

第 双 注意 , 只 有 下 面 几 种 方式 可 
以 查 出 好 友 的 IP: 与 好 友 视 频 聊 天 或 语音 
聊天 , 或 者 给 你 的 09 好 友 发 送 一 个 非 99 
默认 的 表情 。 现在 再 返回 360 网 络 连接 查 
看 器 , 就 会 看 到 连接 的 09 好友 的 |P 及 具体 
地 理 位 置 已 经 显示 在 那里 了 ( 见 图 ) 。 


1 个 风 有 语 说 : 
文通 过 IP 查 询 出 的 地 理 位 置 有 时 并 不 精 
确 , 甚至 可 能 是 错误 的 , 所 以 仅 作为 参考 
吧 。360 的 网 络 连 接 查 看 器 , 当然 不 是 为 
了 查 09 好 友 位 置 而 开发 的 , 这 只 是 它 的 
一 个 另类 应 用 罢了 。 它 的 主要 目的 , 其 实 
还 是 辅助 我 们 来 识别 系统 中 可 能 存在 的 
木马 等 恶意 程序 。 

雪 如 果 你 升级 到 360 的 最 新 版 本 后 依然 
没 找到 “网 络 连 接 查 看 器 ”, 不 是 我 在 
骗 你 , 而 是 因为 这 款 工具 还 没有 64 位 版 
本 , 可 能 你 正在 用 的 是 64 的 册 indous 
吧 。 

太 360 安 全 卫士 的 高 级 工具 中 , 除了 上 面 
提 到 的 进程 管理 、 网 络 连 接 查 看 之 外 ， 
还 有 其 他 如 流量 监控 器 、 文 件 粉碎 机 、 
网 络 诊断 等 实用 工具 , 有 需要 的 时 候 可 
以 试用 。[3GBoxr2) 


腾讯 的 册 eb992.0 上 线 了 , 与 Ueb991.0 相 比 简直 是 天 雯 之 别 。 现在 你 可 以 说 它 就 是 一 个 在 线 操作 系统 , 它 不 仅 实现 了 00 客 户 端的 


绝 大 部 分 功能 , 另外 还 集成 了 游戏 、 音乐、 贱 


邮箱 、 微 博 、 股票、 地 图 等 


十 多 项 丰富 的 腾讯 应 用 , 下方 的 任务 栏 中 , 也 模拟 实现 了 音量 


调节 、 输入 法 等 系统 应 用 ( 见 图 1) 。 如 果 你 嫌 内 置 的 这 些 功能 不 够 用 , 还 可 以 将 其 他 厂商 的 在 线 服务 集成 进来 。 下 面 就 以 添加 谷歌 
音乐 在 线 播放 器 为 例 , 跟 大 家 介绍 一 下 如 何在 册 eb992.0 中 添加 应 用 。 


打开 山 eb992.0 首 页 (http:Wuwebz2 | 
qqcom), 用 自己 的 99 号 登录 。 然后 点 击 


责任 编辑 ， 交 如 下 ”二 时 


投 术 地 址 wangiBcfan con cn 


启用 Ueb992.0 内 置 浏览 器 。 接着 将 谷歌 
音乐 在 线 播放 器 的 真实 链接 地 址 复制 粘 
贴 到 地 址 注意 : 谷歌 音乐 在 线 播 
放 器 的 真实 链接 地 址 为 http://g.cop100 
cn/16567639/htmlployerhcml#looded， 
请 不 要 和 音乐 主页 地 淆 ) , 按 回 
车 键 打开 谷歌 音乐 在 线 播 放 器 页 面 , 阅 
读 并 同意 该 播放 器 本 身 的 服务 条 款 后 , 即 
可 进入 谷歌 音乐 的 主 界面 了 。 此 时 , 点 击 
山 eb90 浏 览 器 地 址 栏 左 侧 的 “一 键 另 存 
为 应 用 ”图 标 按钮 ( 见 图 2) 。 
在 随后 弹出 的 对 话 框 中 , 输入 相应 的 
| “应 用 名 称 ” 和 “应 用 描述 ”, 选择 "应 用 


类 别 ”, 如 果 想 将 自己 添加 的 这 个 应 用 共 
享 给 其 他 网 友 使 用 , 还 可 以 把 "共享 到 应 
用 市 场 "项 选中 , 最 后 点 击 “确定 ”完成 。 

以 后 , 不 管 什么 时 候 登录 自己 的 
U 山 eb99z.0, 展开 上 方 的 应 用 框 , 就 可 以 看 
到 自己 添加 的 谷歌 音乐 在 线 播放 器 了 ， 
击 即 可 启用 。 其 他 类 似 的 在 线 服务 , 可 同 
样 方法 添加 , 非常 方便 。[qBoxr'3 


ComrureR Fn zoloe321 风 


Uindous 7 中 引进 了 一 项 其 他 操作 系统 都 引入 了 好 多 年 的 功能 , 那 就 是 
将 50 镜 像 刻录 到 CD 或 者 是 DVD 中 ， 


GRUEL SOFT TISSUE { 
) 短 误 束 


两 家 上 网 一 家 花 钱 ， 
图 解 无 线路 由 互联 里 星 


和 湖南 / 唐 晓 林 


AAA 


准备 好 软 硬 件 整装待发 


硬件 条 件 : 两 台 TP-LInK_UR941n 或 者 其 他 TP-LInK 带 " 山 0S 无 线 桥接 功能 " 的 
路 由 器 。 设 我 家 发 射 路 由 器 为 路 由 器 -1, 老 交 家 接收 的 路 由 器 为 路 由 器 -2 
网 络 环境 : 某 电信 运营 商 入 户 光纤 , 国定 |P 为 218.75.220.X, 子 网 的 码 为 


255.255,255.192, 网 关 为 218.76.220.1, DnS 为 59.51.78.210。 
系统 环境 : Uindous XP。 


配置 发 射 路 由 器 -1 
“二 首先 用 网 线 将 操作 电脑 与 
路 由 器 联结 起 来 , 将 操作 电脑 的 
“网 上 分 居 一 属性 " 中 的 I|P 地 址 
设置 为 192168. X, 子 网 扼 码 设 
置 为 2552552550, 网 关 设置 为 
192168.1.1。 在 浏览 器 地 址 栏 中 
输入 192.1681J, 回 车 , 在 弹出 
的 对 话 框 中 输入 用 户 名 odmin 和 
密码 0dmin (注意 , 一 定 要 及 时 
修改 路 由 器 密码 ), 在 打开 的 路 
( 见 图 1) 。 


买 了 两 作 TP-LIK- 
山 R94In 无 
由 | 


进入 上 网 方式 设置 界面 , 点 选 “ 静 
态 |P”( 见 图 2) 。 


放 TITTTTTTT] 


本 人 有 同人 上 由 汪 人 
ts 
visa 上 7 咖 
Ce 
廊坊 2r 站 村 。 站 月 和 和亲 地 地 【2 
将 人) 

[二 


单 击 “下 一 步 " 设置 静 志 IP, 默认 的 各 栏目 是 
空白 , 将 电 人 行商 提供 的 /PP 地址 、 子 网 掩 码 、 网 
关 、Dns 服 务 器 参数 输入 ( 见 图 3, 另外 需要 说 明 
的 是 : 如 果 你 使 用 的 不 是 电信 商 提供 的 独立 IP 上 


[三 as 二 本 
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如 过 好 用 2D10 生 第 1 期 


责任 加 。 攻 其 下 


二 里 地 址 ，httpJHfUyespring blog cfan con cn 。 投 和 雹 直 


网 , 而 是 局 域 网 , 你 可 以 在 这 里 输入 局 域 网 的 有 
关 参 数 ; 如 果 你 是 RDSL 或 者 以 太 网 宽带 上 网 , 你 
就 应 该 选择 PPPoE 或 者 动态 IP 上 网 ) 。 

单 击 “下 一 步 " 进入 无 线 设置 界面 ( 见 图 4) , 信 
道 、 模式 、 频段 带宽 、 最 大 发 送 速率 四 个 栏目 , 你 可 
以 根据 自己 的 需要 随意 设置 , 暂时 点 选 “不 开启 无 
线 安 全 ”( 这 个 留 着 下 一 步 再 设置 ) 设置 好 后 , 点 击 

“下 一 步 一 完成 ”然后 继续 下 面 的 操作 。 


1 [ 1 


aaa 
[ET 


3 “05s 安 全 设置 ”暂且 不 用 去 动 它 。 
“网 络 参数 " 下 的 LRn 口 设置 如 图 5 所 示 。 


URn 口 设置 如 图 6 所 示 。 mRC 地 址 克隆 暂且 
不 用 去 管 它 。 


ra 


[aa 


Eco 


amgiacancoman 


的 文件 系统 上 , 主要 


微软 的 VHD 文 件 格 式 是 一 种 虚拟 机 硬盘 , 并 可 以 撤 压 饮 成 单个 广 
件 存放 在 宿主 机 器 包括 : 


电 氢 机 启动 所 禹 系统 


“无 线 设置 下 , 上 半 部 分 已 经 在 基 
本 设置 中 设置 好 了 。 这 里 主要 勾 选 
“开启 山 D5”; 然后 , 在 “( 桥 接 的 ) SSID” 
一 栏 中 填写 路 由 器 -2 的 名 称 , 在 “( 桥 接 
的 ) BSSID" 一 栏 中 填写 路 由 器 -2 的 mmRC 地 
址 ; 密 钥 类 型 选择 山 PR-PSK/ 山 PR2-PSK， 
密码 假设 为 obcde12345 (你 可 以 自行 设 
置 8~63 个 英文 数字 字符 ) 。 完 成 设置 后 
点 击 “保存 ”( 见 图 7), 再 点 击 “重启 ”路 
由 器 即 可 。 
ERGESESEDEESSS 
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“DHCP 服 务 器 ”下 的 DHCP 服 务 设置 
如 图 10 所 示 , 要 点 选 “ 启 用”, 地 址 池 
开始 和 结束 地 址 可 以 根据 你 的 需要 任意 
填写 , 然后 壤 写 上 网 关 和 Dns。 完成 设置 
后 点 击 “保存 ”, 再 “重启 ”路 由 跨 即 可 。 
DHCP 服 务 器 下 的 客户 端 列表 和 静态 地 址 
分 配 暂且 不 用 去 动 它 。 


其 他 如 转发 规则 、 安全 功能 、 家 长 控 

制 、 上 网 控制 、 路 由 功能 、IP 带 宽 控 
制 、IP 与 nmRC 绑 定 、 动态 DnS、 系 统 工具 
等 , 我 们 暂且 不 用 去 动 它们 。 


配置 接收 路 由 器 -2 
路 由 器 -2 的 设置 很 简单 。 将 老区 家 的 
操作 电脑 与 路 由 器 -2 连接 , 同样 , 在 浏览 
器 中 访问 192.168.1.1 进 入 路 由 器 管理 界 
面 。 这 里 ， 状态 " “设置 向 导 ” 和 
“9SS 安 全 设置 ”, 和 暂且 不 用 去 管 它 。 其 他 
的 设置 则 与 路 由 器 :1 略 有 不 同 。 
“网 络 参数 " 下 LRn 口 的 |P 地 址 设置 
成 “192.168.1.2”, 设置 好 后 , 点 击 
“保存 ” 并 重启 路 由 (LRn 口 设置 界面 参 
考 图 5) 。 山 hn 网 口 和 mRC 地 址 克隆 暂且 
不 用 去 动 它 。 
忆 “无 线 设置 " 下 的 SSID 号 不 要 去 动 
它 ; 信道 、 模式、 频段 带宽 、 最 大 发 
送 速率 等 设置 与 路 由 器 -1 一 样 选择 ; 开启 
山 DS 功 能 ; 在 “( 桥 接 的 ) SSID” 和 “( 桥 接 
的 ) DSSID” 两 栏 中 输入 路 由 器 -的 SSID 和 
DSSID; 密 钥 类 型 、. 山 EP 密 钥 序 号 、 认证 类 
型 、 密 钥 设 置 与 路 由 器 :1 相同 。 


小 提示 
二 无 线 设置 下 的 安全 设置 如 并 8 所 示 ， 
点 选 “ 山 PR-PSK/ 山 PR2-PSK" ,加密 
算法 选择 "RES"，PSK 密 码 同样 设置 为 
“obcdel12345”, 保存 即 可 。 

二 无 线 设置 下 的 无 线 mRC 地 址 过 涉 设 置 如 图 
9 所 示 , 添加 路 由 器 -2 的 mhC 地 址 。 

太 无 线 设置 下 的 高 级 设置 和 主机 状态 , 暂且 不 
用 去 管 它 。 


拉克 地 址 ，vanglecfancomcn 


责任 纵 辑 、 柳 区 下。 博时 地 起、htpsffyespring ba cfan coe cn 


| GRUEL SOFT TISSUE 


“无 线 设置 " 下 的 无 线 mRC 地 址 过 滤 

设置 , 因为 老 苞 家 用 的 是 台式 电脑 , 
接 根 网 线 到 路 由 -2 就 可 以 了 , 无 需 设 置 。 不 
过 我 偶而 带 着 笔记 本 到 老 苑 家 显摆 一 下 , 
所 以 我 把 笔记 本 的 mRC 地 址 添加 进去 , 并 
将 过 滤 规则 选择 为 除 列表 中 mmRC 地 址 之 外 
的 访问 全 部 “禁止 " 项 , 这 样 路 网 者 就 无 
法 盗 取 路 由 器 -2 发 出 的 无 线 信号 了 。 

无 线 设置 下 的 安全 设置 同 路 由 器 -1， 
点 选 *" 山 PR-PSK/ 山 PR2-PSK”, PSK 密 码 
自行 设 定 8~ 63 个 英文 .数字 字符 保存 即 
可 。 其 他 如 无 线 高 级 设置 、 主机 状态 等 暂 
且 不 要 去 动 它们 。 

路 由 器 -2 的 “DHCP 服 务 器 ”, 设置 成 

“不 启用 ”, 网 关 设置 为 192168.1.2 
《 见 图 11) 。 设置 完 成 后 点 击 “保存 ,并 
重启 路 由 即 可 。 


万 事 俱 备 , 桥接 路 由 器 -1 和 路 由 器 -2 

好 了 , 关键 时 刻 到 了 。 回 到 路 由 器 -1 的 

“无 线 设置 " 下 的 基本 设置 , 选择 密 钥 类 
型 为 “ 山 PR-PSK/ 山 PR2-PSK”, 密 钥 设置 
与 前 面 的 两 次 设置 相同 即 可 ( 见 图 12) 。 
至 此 , 两 台 路 由 器 设置 完成 。 

将 相关 电脑 与 路 由 器 连接 , 就 可 以 上 
网 了 .。 我 调试 成 功 后 将 住 在 本 小 区 相隔 不 
到 200 米 的 老 苑 家 中 开通 了 无 线 上 网 , 于 
是 老 苞 每 天 用 液晶 电视 在 网 上 看 电影 ,十 
分 地 流畅 。[aGBaDxr'4 
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人 电脑 爱好 者 》( 普 及 版 
2D10 年 1 1 月 刊 火爆 上 市 ! 


| 本 央 重 点 广 文章 推荐 ! 


高 效用 网 对 治 网 竣 后 遣 症 (二 ) 
| 教 你 直 走 “中 网 省 ” 

| 温 温 旅途 家 赛 手机 电视 隐 
| 幻灯 课件 进 优盘 视频 跟着 ; 

| 各 变 光 盘 维护 系统 更 方便 

| 智能 手机 一 一 掌上 的 智能 生活 


走 


更 多 超级 实用 文章 


| 不 在 身边 也 能 教 妈妈 用 电脑 
只 花 普 通 价 收获 证 件 照 
| 硬 地 书法 字帖 自己 做 
| DVD 影碟 你 会 秘 吗 
居家 好 男人 京 忆 绝活 不 可 少 
便捷 整齐 的 个 性 首页 自己 做 
不 提供 下 载 英语 听力 资料 时 取 来 
| 大 量 证 件 照 一 下 就 好 了 


| 
| 用 "好 压 " 浏览 隐藏 起 来 的 文件 
用 “好 压 "” 切割 并 压缩 大 文件 
光盘 封面 设计 印刷 DIY 
第 画 与 查询 联动 生 倍 字 不 再 难 认 
| 超群 输入 为 哪 般 
我 的 输入 条 想 要 多 大 就 有 多 大 
| 好 书 英文 大 家 共享 
另 两 个 共享 图 书 资料 的 网 站 


| 区 别 对 待 FAT32、NTFS、exFAT 
| 田 角 手机 WiFi Ad-Hoc 连 接 

| 图 解 校准 笔记 本 电脑 色 关 

| 


细 归 投 影 机 使 用 中 的 十 大 问题 解决 方案 (上 ) 


编辑 部 精心 打造 的 实用 光盘 不 容错 过 ! 


| 轩 大 众 软件 
| iPhone 手机 软件 TOP10 
| 美 图 秀 秀 
好 压 压 缩 文件 管理 器 
糖果 浏览 器 3.20 
| 利 坡 证 件 照 相 
| 易 我 数据 恢复 向 导 
| DBank 数 据 银 行 


| 国 娱 乐 空间 
| 奥斯卡 最 佳 动画 短片 
| 《法 国 炒 咖啡 》 
| 起 味 查 点 
国 CFAN 学 院 


Photoshop 经 典 效果 1000 例 
Word 2010 技 巧 宝典 
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开 上 新 快车 网 络 视频 信 手 拓 来 

网 上 继续 教育 届 人 学 习 之 法 

存 取 转 账 不 排队 一 一 网 银 使 用 手把手 
数据 不 怕 委 网 上 数据 银行 解 天 忧 
坐 在 家 里 买 图 书 一 一 博 库 购书 

有 备 无 串 自己 刻 张 系统 盘 


供 你 享用 ! 


动 动 路 让 文字 自动 给 入 

点 点 鼠标 图 片 水 印 去 无 踪 
批量 水 印 快速 添加 

C 盘 太 挤 了 让 软件 胃 所 富 
让 问题 U 盘 重 获 新 生 

和 “ 蜀 影 ”摄像 头 说 再 见 
软件 运行 出 错 三 招 两 式 解决 
挽救 记忆 棒 中 的 照片 


亚运 壁纸 自己 做 

数码 照片 免费 “ 秀 ” 

Image Viewer 轻 松 取代 ACDSee 
抠 图 换 背 景 打造 异国 风景 照 
手机 缺 软 件 请 找 360 

清除 高 级 手机 不 能 上 网 发 彩信 的 
故障 


图 解 清理 旧 驱 动 程序 残余 文件 
把 你 的 美食 拍 得 更 漂亮 


国产 品 导购 
超 高 像素 DV 机 皇 全 搜罗 
网 购 超人 气相 机 大 盘点 


国 E 游 世界 


营 大 : 
自 地 游 教 你 如 何 买 保险 


国 掌 中 天 地 | 
iPod louch 必 装 的 十 大 游戏 | 
3G+WIFIvGPS 智 能 手机 推荐 | 

| 


国 延 伸 阅 读 

你 问 我 答 问答 平台 PK 赛 | 
WM6 .5 手机 软件 百科 | 
备份 光盘 免费 刻 | 
手机 看 大 片 你 有 三 条 道 | 


微软 的 虚拟 PC 可 以 在 虚拟 机 器 硬盘 驱动 中 创建 VHD 文 件 ， 


{ 而 indous 7 则 可 以 直接 mount ( 挂 载 ) VHD 文 件 。 


上 


责任 的 加 柳条 下。 户型 地 坟 、nttp 


主题 导航 、、 


省 

该 者 : 我 们 班 同学 多 数 是 超级 影迷 , 特别 是 一 些 国外 
大 片上 市 后 都 会 选择 去 电影 院 过 把 瘾 。 但 每 次 为 订 
电影 票 头 并 不 已 , 不 是 没 时 间 就 是 订 不 到 连 座 票 。 有 
没有 什么 办 法 解决 这 个 问题 呢 ? 
小 编 : 衡 重 一 个 人 是 否 为 “超级 影迷 ”通常 可 以 这 样 
判断 : 在 网 上 可 以 看 的 新 片 , TR 是 否 到 电影 院 去 享 
受 ? 恭喜 , 你 是 名 符 其 实 的 “发 烧 级 影迷 ”。 一 些 在 
线 网 上 订 票 网 站 , 可 以 帮 你 排忧解难 。 不过, 这 些 网 
站 一 般 都 有 区 域 性 限制 。( 以 下 仅 供 参考 ) 


httpyuuu hipioocom, 提供 了 在 线 订 电 
影 要 的 功能 ， 不 仅 有 优惠 享受 , 还 能 提前 预览 电影 的 剧 
博 、 精彩 画面 等 , 更 方便 的 是 可 以 直接 根据 自己 的 喜好 
选择 影院 、 场次、 座位, 既 方便 又 实惠 。 

httpWuuwuuuongpioocom, 目前 支持 北 
京 、 上 海 、 天 津 、 深 圳 、 昆明、 杭州、 广州 、 佛 山 等 几 个 
城市 的 电影 票 在 线 订 购 , 最 方便 的 是 该 网 站 与 中 国 移 
动 合作 而 提供 的 话费 购 票 功能 , 购 票 很 方便 。 

httpVdionuing.qqcom/ 这 是 腾讯 官方 
推出 的 电影 频道 , 支持 在 线 订 购 电影 票 , 对 于 900 会 员 
来 说 , 可 以 享受 折扣 ( 见 图 ) 。 


[实用 网 站 导航 上 

你 会 理财 ， 财 便 理 你 

你 应 该 听 过 这 样 一 句 话 : 人 不 理财 ， 财 便 不 理 人 ， 
如 果 你 现在 还 是 "月 光 族 ”"`、“ 房 奴 族 " 或 是 " 优 
族 ”, 就 应 该 即时 学 会 理财 。 本 网 站 就 是 一 个 支持 电 
丰 机 在 线 理财 的 平台 , 善 用 之 将 可 以 帮助 你 节约 不 
必要 的 开支 , 让 每 分 钱 都 能 用 在 刀 丸 上 , 进而 修正 铺张 
浪费 的 坏 毛 病 。 网 址 : httpVWuuuuuocoi365com 


网 络 时 代 也 能 抓 交 

说 到 抓 阁 , 这 是 古人 经 常用 来 在 多 个 无 ; 
选择 中 入 选 出 方案 种 方法 , 也 是 古人 名 
智慧 - 而 本 网 站 就 是 现代 版 的 抓 阁 , 只 要 将 多 个 选择 用 
英文 喜 号 分 隔 开 来 并 输入 到 文本 框 中 就 可 以 让 网 站 随 
机 为 你 做 个 选择 了 。 网 址 : httpWuuumothoyuardcomy 
rondomiser 


[ca 


espriog blos cfancon.cn 。 投入 地 


Uindous 7 中 遇 到 无 法 确定 原因 的 故障 , 可 单 击 “控制 面板 一 
查找 并 解决 问题 (或 疑难 解答 ) ”, 根据 向 导 提示 坦 找 有 


GRUEL SOFT TISSUE 


稀饭 软组织 


4 招 赶 走 IE9 的 “拦路 虎 ” 


@@ 江 苏 /王志军 


为 了 与 Firefox 4、Opero 10 及 Chrome 7 等 新 一 代 浏览 器 相 抗衡 , 微软 在 IE9 这 个 产品 上 倾注 了 极 大 的 心血 。 不 过 由 于 种 种 原因 , 你 在 
使 用 新 推出 的 IE9 Beto (以 下 简称 为 IE9) 版 时 , 可 能 会 遇 到 一 些 “拦路 虎 "影响 我 们 的 浏览 体验 。 


拦路 虎 1: 莫名 其 妙 的 崩溃 

有 些 朋友 在 使 用 IE9 打 开 某 些 页 面 
时 , 浏览 器 频繁 崩溃 。 由 于 默认 设置 下 
IE9 “启用 自动 崩溃 " 的 机 制 在 发 生 作用 ， 
因此 出 现 崩 溃 之 后 , |E9 将 自动 重新 打开 
这 个 页 面 , 崩溃 也 就 不 断 涌现 … 


amvn 旧 


WK JE pw IE Lam JR 5 
的 


| 
| 
| 
| 
| 


故障 可 能 因 它 而 起 , 因为 迅雷 7 与 1E9 存 在 一 


Q 我 使 用 的 是 QQ 在 线 邮箱 , 近日 
由 于 网 络 繁忙 经 常 无 法 打开 邮 

箱 页 面 , 有 什么 其 他 访问 方法 ? 

A: 可 以 使 用 腾讯 专 为 移动 设备 准备 的 

网 址 httpyWunoilqqcom, 打开 上 述 网 址 

后 也 可 以 快速 登录 自己 的 99 邮箱 , 虽 

然 页 面 简陋 些 , 但 是 邮件 收发 功能 都 具 


备 。 

Q2 很 多 事情 都 是 通过 QQ 群 公告 来 
告知 群 成 员 , 能 不 能 对 白 底 黑 字 | 

的 QQ 群 公告 进行 改变 以 提醒 群 友 注 意 ? 


投 核 地址，wanglacfancomcn 


进入 "Internet 选 项 一 高 
单 击 " 重 盟 " 按 刍 , 将 IE 重 胃 为 


拦路 虎 2: 无 法 访问 89 相 册 

有 些 朋 友 在 IE9 中 打开 09 空 间 相册 
时 , 一 直 停留 在 “正在 获取 相册 列表 " 这 
一 环节 ， 


的 形式 查 着 
相当 麻烦 。 其 有 
Flash 版 本 


A: 打开 群 切换 到 “ 群 公告 ”, 然后 单 击 
99 群 公告 中 的 “装饰 公告 ”, 在 弹出 的 新 
窗口 页 面 中 就 可 以 进行 自 定义 修改 了 , 比 
如 可 以 修改 群 公告 的 字体 、 字号 或 者 插入 
表情 , 最 后 单 击 "修改 公告 " 即 可 。 
Q 虽然 已 将 火狐 设置 为 默认 浏览 
器 , 可 是 在 QQ、MSN 中 打开 链 
接 仍 然 是 用 IE 打开 , 怎么 设置 为 从 火狐 打 
开 ? 
A: 打开 “我 的 电脑 一 工具 一 文件 夹 选 
项 一 文件 类 型 ”, 找到 “URL: 超 文本 传输 
协议 ”、“URL: 带 私人 验证 的 超 文本 传 
输 协 议 ”、“URL: 文 件 传输 议 ”、"HTL 
Document”, 单 击 “高 级 一 编辑 一 浏览 ”， 
选择 火狐 程序 即 可。 


Q， 经 常 使 用 PPS 看 连续 剧 , 看 到 精 
彩电 影 想 和 好 友 共 享 , 可 是 好 友 


责任 纳 辑 ， 坟 梨 飞 博时 地 址 “htxpf bespring blog cfancom_cn 


拦路 虎 3: 下 载 文件 不 知 归 处 

使 用 IE9 自 带 的 下 载 功能 下 载 , 时 间 
一 久 , 往往 记 不 起 以 前 下 载 的 文件 被 保存 
于 何 处 了 , 很 是 麻烦 。 

解决 方案 : 在 IE9 中 , 按 下 Ctrl+J 组 合 
管理 器 窗口 , 在 这 里 可 
源 。 单 击 管理 器 上 方 的 
“选项 " 链接 , 还 可 以 如 图 2 所 示 , 得 新 指定 
“下 载 " 的 存储 文件 夹 位 置 


以 查看 和 引 


拦路 虎 4: 回帖 后 无 法 自动 跳 转 
很 多 朋友 都 是 论坛 一 族 , 发 帖 、 回复 
自然 是 家 常 便 饭 , 但 如 果 是 在 IE9 中 回复 
Disucz 论 坛 的 帖子 , 却 不 会 自动 跳 转 , 按 
下 Ctrl+ 回 车 键 也 没有 反应 。 
解决 方案 : 很 遗 钱 .目前 尚 无 很 好 的 解 
现在 只 能 直接 返回 列表 , 手工 剧 新 
自己 的 回复 就 会 正常 显示 了 


家 里 网 络 不 好 无 法 流畅 使 用 PPS, 怎么 
办 ? 

A: 只 要 在 PPS 中 选中 需要 共享 的 影 
片 , 然后 右 击 选择 “ 边 下 边 放 ”( 不 过 
PPS 更 新 不 久 的 电影 无 法 下 载 ) , 这 样 
在 观看 的 同时 影片 也 下 载 好 了 。 把 下 载 
的 影片 放 到 移动 硬盘 等 里 面 , 与 好 友 


共享 即 可 。 
Q 我 经 常 在 群 里 使 用 短 网 址 和 好 
友 共 享 网 址 , 有 时 一 些 网 址 不 
想 让 所 有 群 友 都 能 访问 , 怎么 设置 ? 
A: 可 以 使 用 httpyWreducin 的 服务 , 它 不 
仅 提供 短 网 址 服务 , 而 且 还 可 以 设置 
打开 短 网 址 的 密码 , 这 样 只 有 知道 密 
码 的 好 友 才 能 访问 网 页 。 打开 上 述 网 
扯 后 输入 原来 长 网 址 和 访问 喜 码 , 单 击 
“reduce” 即 可 生成 加 密 短 网 址 。 
aoxr'7) 
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GRUEL SOFT TISSUE 


稀饭 软组织 


让 客户 端 下 岗 吧 , 网 页 邮箱 更 方 


Uindous 7 中 的 新 功能 RppLocker (应 用 程序 锁 ), 它 可 以 帮助 那些 厌 俱 
孩 子 在 自己 的 电 议 上 安装 可 疑 软件 的 家 长 解决 烦心 事 。 


以 前 我 们 收发 邮件 都 是 通过 Foxmoil、Outlook 等 邮件 客户 端 软件 进行 , 不 过 随 着 网 络 带 宽 越 来 越 快 , 现在 很 多 朋友 已 习惯 了 在 线 网 
页 邮箱 的 使 用 , 这 样 不 仅 可 以 在 任何 电脑 上 收发 邮件 , 而 且 可 以 随意 在 线 对 邮件 进行 处 理 (比如 有 选择 地 下 载 和 查看 附件 ) 。 正 是 
基于 越 来 越 多 在 线 用 户 的 需求 , 现在 网 页 邮箱 也 推出 各 种 特色 服务 , 使 得 网 页 邮箱 用 起 来 有 时 比 邮 件 客户 端 还 方便 。 


附件 发 送 ? 一 拖 就 成 

Foxmoil 之 类 的 邮件 客户 端 , 有 一 个 非 
常 方便 的 功能 , 直接 将 文件 拖 放 到 邮件 
手写 窗口 , 就 可 以 将 它 作为 附件 发 送 , 非 
常 方便 。 而 现在 的 网 页 邮箱 , 只 要 安装 相 
应 的 插件 , 同样 也 能 实现 这 个 功能 了 。 

比如 网 易 邮 箱 , 登录 后 单 击 " 写 信 ”， 
然后 单 击 “添加 附件 " 后 的 向 下 茸 头 , 按 
提示 安装 网 易 邮 件 助手 。 成 功 安装 后 , 以 
后 如 果 要 将 某 个 文件 作为 邮件 附件 , 只 要 
打开 资源 管理 器 , 然后 将 文件 痢 到 图 示 的 
附件 区 域 即 可 自动 上 传 作为 附件 , 非常 方 
便 ( 见 图 1) 。 


小 提示 

太 90 的 网 页 邮箱 同样 有 此 功能 , 在 写 信 界面 , 点 
击 “添加 附件 " 右 侧 的 向 寡头 , 即 可 打开 附件 文 
件 拖 搜 区 域 。00 邮 箱 此 功能 需要 lovo 支 持 , 如 果 
系统 中 没有 安装 , 系统 会 提示 安装 。 

Gmail 同样 也 能 支持 峙 件 拖 搜 上 传 功能 。 而 新 近 ， 


Gmail 更 推出 一 项 新 功能 , 收 到 带 附件 的 部 件 , 还 
可 以 直接 将 附件 拖 放 保存 到 本 地 , 当然 这 一 新 功 
能 目前 仅 在 Chrome 中 可 用 。 相信 其 他 各 大 邮箱 很 
快 就 会 模仿 的 。 


选择 下 载 ? 收 哪个 附件 


我 做 主 

邮件 客户 端 软件 , 收取 邮件 
时 连同 附件 一 并 收取 , 是 无 法 选 
择 的 , 只 能 将 附件 下 载 到 本 地 后 
才能 查看 。 这 方面 , 网 页 邮箱 就 
灵活 多 了 , 登录 邮箱 后 , 我 们 可 
以 查看 附件 详情 , 然后 再 决定 是 
和 理 下 载 到 本 地 。 现在 主流 的 网 
易 、09、Cmai 网 页 邮箱 均 支 持 常 
见 格式 (如 OFfice、RRR 文 档 ) 的 
在 线 预览 文档 内 容 , 对 于 压缩 文 
档 , 还 可 以 在 线 解压 预览 , 看 清 
内 容 后 再 决定 是 否 下 载 附件 。 


小 提示 : 网 页 邮箱 附件 更 多 
功能 


身 盘 ", 这 样 在 手机 上 也 可 以 轻松 打 
开 几 件 。 

六 网 易 、90 等 朗 箱 均 有 特大 附件 发 
送 功能 , 借助 集成 的 网 盘 功 能 ,我们 
可 以 轻松 发 送 超大 附件 。 


吕 网 易 电子 邮箱 - 极速 3. . 。 文件 (E 负 得 (四 ， 碍 看 人 0 履 昌 (9) 饼 扫 组 GO) 工具 大 助 加) 
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责任 的 缉 ， 入 基 下 


邮件 发 送 ? 无 需 打 开 网 页 

一 般 网 页 邮箱 界面 上 会 有 些 广告 , 为 了 加 快 邮 
件 发 送 速度 , 我 们 可 以 在 不 打开 网 页 的 情况 下 直接 
右键 发 送 文件 到 网 页 邮箱 。 

网 易 邮箱 

登录 http:Wtools.moil163.com/uju 下 载 “ 网 易 右 
键 邮 ”, 启动 后 按 提示 添加 邮件 账号 , 以 后 如 果 要 
发 送 邮件 , 只 要 在 本 地 选中 任意 一 个 文件 邮寄 选择 

“通过 网 易 邮 箱 发 送 ”在 打开 的 窗口 输入 相关 的 

信息 点 击 "发 送 " 即 可 ( 见 图 2) 。 


osts mases yem 


Gmail 邮箱 
登录 httpWuuwuoffixocorRffixo-Setupexe 下 载 
“Rffixo”, 启动 后 设置 其 为 自己 邮件 默认 客户 端 , 
在 程序 界面 单 击 "RDD” 添加 自己 的 Gmail 邮箱 。 这 
样 以 后 只 要 右 击 本 地 任意 文件 选择 "发 送 到 一 邮件 
接收 者 ”, 就 会 自动 启动 “hffixo" 并 将 文件 作为 附 
件 发 送 到 你 的 Gmail 邮箱 的 “草稿 箱 ”。 以 后 随时 登 


| 录 Cmoil 邮 箱 将 邮件 发 送出 去 即 可 。 


小 提示 

六 如 果 确 实 需 要 登录 网 页 邮箱 发 信 , 为 了 加 快 登 录 违 度 , 还 
可 以 使 用 很 多 邮箱 专 为 移动 设备 提供 的 页 面 登录 , 比如 99 邮 
箱 可 以 使 用 httpV/m.mailqq com 登 录 , 速度 会 更 快 。 


网 页 邮箱 更 多 特色 


文春 身 邮 。 比如 雅虎 的 蔡 身 邮 、163 的 克隆 邮 、 
Gmail 的 多 名 称 邮件 地 址 , 使 用 蔡 身 账户 和 名 达到 隐 
藏 真正 账户 的 目的 , 有 效 避 免 垃 圾 邮件 骚扰 。 

妈 定 时 发 送 。 现在 主流 的 网 页 邮箱 都 支持 定时 
发 送 邮 件 , 这 样 对 于 生日 祝福 这 类 对 时 间 要 求 比较 
强 的 邮件 , 就 可 以 实现 定时 发 送 。[9Brxral 


博时 地 址 Mttpvfly2spring blog cfancoa.cn 。 视 入 抱 址 wangcfan onen 


AR 


43 

另 辟 跟 径 

大 物 蛛 提升 Foxmoil 
UNR 人 令 力 


必 oo 
醒 san 


“六 剧 


360 和 腾讯 的 混战 还 在 继续 , 百度 已 然 杀 入 , 继 腾 讯 推 出 09 电 脑 管家 和 


360 短 兵 相 接 后 , 百度 电脑 管家 也 浮 出 水 面 ， 
越 迷 恶 , 因为 这 场 混战 的 战场 在 用 户 的 桌面 上 。 


还 很 有 限 , 只 有 装机 必 备 、 软件 升级 、 软件 卸载 等 , 如 
图 1 所 示 。 不 过 , 值得 关注 的 是 接 下 来 市 场 上 依 演 应 
烈 的 混战 , 360 安 全 卫士 ( 见 图 2), 09 电脑 管家 ( 见 
如 图 3) 、 百度 电脑 管家 三 款 同类 软件 背后 是 三 大 互 
联网 大 佬 , 为 了 争夺 用 户 桌 面 客户 端 , 好 戏 将 逐 台 上 

9 月 27 日 , 360 发 布 隐私 保护 器 , 专门 曝光 0Q0 在 后 
| 台 扫 描 用 户 电脑 硬盘 , 疯 视 用 户 的 私人 文件 的 行为 。 
| 监视 结果 如 图 4 所 示 , 其 中 有 大 量 文件 与 09 功 能 毫 不 
相干 此 外 , 360 还 鼓励 网 民 上 传 相应 曝光 图 片 。 

接着 , 腾讯 发 布 声明 , 强调 09 绝 没有 窥视 用 户 隐 
私 的 行为 , 并 指出 所 曝光 的 扫描 用 户 电脑 行为 主要 是 
90 安 全 检查 模块 , 而 其 目的 在 于 保护 用 户 99, 以 预防 
木马 盗号 (图 5, 腾讯 发 表 的 声明 ) 。 巧合 的 是 , 腾讯 
发 布 声明 不 久 , 金山 隐私 保护 器 也 发 布 了 , 不 过 与 350 
隐私 保护 器 截然 相反 的 是 , 监测 99 的 结果 显示 很 安 
全 , 扫描 结果 如 图 6 所 示 。 

紧 接 着 , 腾讯 在 其 网 站 上 推出 专题 “ 360 抹黑 腾 
讯 99 追 踪 ”, 指责 360 频 繁 打 压 对 手 , 360 则 指 腾 讯 发 
布 虚 假 新 | 

混战 辣 演 请 烈 , 受害 的 却 是 普通 网 民 , 因为 战场 
就 在 用 户 的 桌面 上 。 前 段 时 间 , 网 友 就 反应 , 09 电 脑 
管家 提示 安装 的 补 本 , 360 安 全 卫士 却 警告 不 能 安装 ， 
如 图 7 所 示 , 这 让 用 户 一 头 雾 水 , 不 知道 该 信 堆 , 而 随 
着 争斗 的 加 深 , 各 种 混乱 的 提示 将 让 用 户 更 加 无 所 适 
从 - 


“闹剧 ” 意 演 念 烈 , 用 户 则 越 来 


行为 背后 的 利益 关系 , 就 不 
会 被 厂商 牵 着 鼻子 志 。360 隐 
私 保护 器 的 根本 目的 是 反击 
腾讯 , 因为 腾讯 在 不 久 前 推出 
了 00 安 全 管家 , 直接 和 360 
安全 卫士 抢夺 市 场 。 

而 腾讯 呢 , 99 电 脑 管 家 
“ 强 装 门 " 也 闲 得 沸沸扬扬 ， 
很 多 网 友 反映 , 打开 9 客户 
端 后 , 在 未 经 任何 提示 的 情 
况 下 , 99 管家 被 自动 安装 到 
本 地 硬盘 中 。 

再 看 各 家 的 电脑 管家 ， 
80 电脑 管家 在 软件 管理 界面 
下 , 排 在 推荐 软件 前 面 的 几 
乎 全 是 腾讯 系 软件 , 而 百度 
电脑 管家 则 主要 是 金山 系 软 
件 (百度 和 金山 一 直 是 合作 
伙伴 ), 360 安 全 卫士 同样 ， 
排 在 前 面 的 主要 是 360 系 软 
件 。 

至 此 , 一 切 都 昭然 若 揭 ， 
对 于 用 户 来 说 , 这 一 切 不 过 是 
一 场 闹剧 , 看 看 热闹 可 以 , 完 
全 不 必 杞 人 忧 天 。 [Boxr'al 
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稀饭 软 组 


新 软 物语 
NEW SOFTWARE STORY 
名 称 : 大 白菜 超级 U 盘 启动 盘 制作 工具 
简介 : 想 用 优盘 启动 系统 , 除了 量 产 
的 方法 就 是 使 用 第 三 方 工具 制作 。 本 软件 
款 使 用 简单 功能 强大 的 启动 优盘 
它 内 置 的 系统 登录 密码 破解 功 
忘记 登录 密码 时 也 能 应 


统 的 改进 ， 
对 硬盘 的 支持 较 好 , 不 会 出 现 因为 没有 
SRTHR 颈 动 而 无 法 识别 硬盘 的 情况 。 


下 载 地 址 : httpWuuwuuinboicolcomy/ 


index2htm 


名 称 : 91 坛 子 

简介 : 很 多 朋友 都 喜欢 逛 论坛 , 特别 
像 天 涯 、 西祠 胡同 、 百度 贴吧 等 这 样 的 大 
论坛 。 不 过 , 在 浏览 器 中 打开 这 些 论坛 看 
帖子 相当 费劲 , 但 当 你 用 此 软件 后 , 这 些 
论坛 的 频道 、 帖子 浏览 起 来 就 如 同 在 RSS 
阅读 器 中 看 新 闻 那 样 方便 , 直接 在 左 侧 窗 
口中 找到 并 展开 相应 的 子 论坛 及 帖子 即 


可 在 右 侧 页 面 中 直接 浏览 了 。 
推荐 理由 : 全 生生 企 全 全 全 


式 菜单 后 会 发 现 一 些 强大 的 统计 和 程序 视图 , 如 两 个 日 期 


{ 0 7 的 计算 蔷 与 Visto 中 的 版 本 并 无 太 大 的 区 别 , 但 是 仔细 和 
之 辣 的 天 数 差 , 交通 工具 的 里 程 数 等 


名 称 : 9-Dir 

简介 : 一 款 独 特 的 类 似 本 
资源 管理 器 的 工具 , 支持 多 
个 雷 格 显示 , 假如 平时 需要 
频繁 地 在 多 个 文件 来 间 来 回 
拷贝 或 是 移动 数据 , 借助 本 
软件 将 这 几 个 文件 夹 设置 为 
默认 位 置 , 操作 起 来 可 以 达 
到 事半功倍 的 效果 。 

推荐 现 由 : 默认 有 四 个 
窗 格 分 别 同 的 目录 ， 
比 TC 还 多 出 两 个 窗 格 , 并 且 支 持 用 户 自 定义 格局 

下 载 地 址 : httpWuuusofcuoreokcom/?Douwnlood=Q-Dir 


名 称 : Fotomix 

简介 : 很 多 朋友 喜欢 搞 
图 片 合成 , 例如 将 自己 的 头 
像 合成 到 某 个 明星 的 照片 
上 , 而 且 旁 边 还 有 另 一 位 明 
星相 伴 。 本 软件 就 提供 了 这 
样 的 功能 , 直接 在 软件 中 将 
多 张 图 片 打开 进行 合成 , 不 
管 是 明星 合成 还 是 拼 贴画 、 
壁纸 , 操作 方法 都 是 相当 的 
简单 。 
合成 的 效果 非常 酷 , 而 且 操作 非常 简单 , 很 容易 上 手 。 


推荐 理由 : 图 片 
下 载 地 址 : httpWuwuwonlnedounnet/soft/86551 htm 


QQ 文件 接收 秘书 ) 有 些 上 班 族 平时 都 是 借助 09 来 接收 远方 朋友 发 来 的 文件 , 通 
过 这 款 小 工具 , 即使 每 天 需要 接收 一 干 份 文件 , 也 无 须 自己 动手 , 它 会 自动 在 后 台 代 
劳 。 而 且 用 户 自己 还 可 以 事先 指定 接收 文件 的 存储 位 置 、 为 文件 存放 文件 夹 统一 命名 
而 方便 查找 。 

下 载 : httpWuuuwzuqjzcom 

HidelnfoPanelAddin 】 专门 用 来 隐藏 迅雷 7 主 窗口 右 侧 的 广告 栏 , 将 
HidelInfoPonelRddin zip 下 载 后 , 解压 其 中 的 HidelnfoPonelRddin 文 件 夹 到 任意 位 置 , 执行 
其 中 的 Pluginexe 按 照 提 示 操 作 即 可 完成 安装 , 之 后 只 要 将 鼠标 移 至 右 侧 栏 左边 框 上 ，, 
单 击 左 键 就 可 以 手动 隐藏 、 显 示 右 侧 栏 了 。 
下 载 。 httpyWuuork neuuhuacom/cfon/201021/hpoazip 


Win7 系 统 Ipx 安 装 器 】 为 册 indous 7 系统 安装 |PX 协 议 , 进而 可 以 在 局 域 网 中 玩 局 
域 网 游戏 , 而 在 册 indous 7 系统 中 安装 IPX 和 协议 原 本 是 件 相当 麻烦 的 事情 。 使 用 管理 员 
权限 运行 并 安装 后 再 按照 帮助 中 的 方法 稍 加 设置 即 可 。 

下 载 : httpWuuorknetuhua com/cfon/201021/Ipxzip 
本 软件 可 以 方便 地 更 换 册 indous 7 的 登录 桌面 背景 图 片 , 方法 特 
简单 , 使 用 管理 员 权 限 运 行 后 只 要 单 击 “Brouse" 按钮 后 选择 符合 要 求 的 图 片 即 可 。 
下 载 :httpynnonlinedouwnnet/soft/23012htm [Srpxrzol 


责任 编辑 种 梨 培 。 清 束 池 址 ，Mttp-fbesprfng blog cfanconcn 。 投入 地 过 vangiectancomun 


ff 99 上 起 让 好 友 一 上 线 第 一 眼看 到 自己 的 留言, 可 以 先 给 对 方 发 送 一 


绕 开 陷阱 , 下 载 资 


留言 窗口 就 会 自动 跳出 来 - 
外 文 / 书 虫 


源 自动 找 
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稀饭 软组织 ER 


有 不 少 资源 网 站 总 给 网 民 提供 “ 伪 下 载 ” 甚至 是 “被 下 载 " 体验 , 下 载 地 址 被 很 多 广告 | 


想 找到 真正 的 下 载 地 址 比 上 蜀 道 还 难 , 甚至 还 有 可 能 会 误 下 到 木马 , 进而 影响 
到 系统 的 安全 。 有 幸 的 是 , 迅雷 引入 迅雷 侦探 , 可 以 帮助 我 们 一 步 到 位 , 快速 找到 下 载 
资源 。 


也 无 需 在 众多 的 广告 技 钮 中 去 辨认 真正 
的 下 载 按 钮 了 。 


要 使 用 迅雷 侦探 功能 , 首先 要 用 上 
最 新 版 本 的 迅雷 , 可 以 从 http:WdlLxunlei 
comy/xl5,html 下 载 并 安装 (不 要 低 于 
59251528 版 ) 。 

然后 在 |E 浏 览 器 ( 目前 仅 支持 |E) 中 
打开 一 些 网 站 (主要 是 软件 、 游戏 下 载 站 
点 ) , 可 以 看 到 如 图 1 所 示 的 窗口 。 该 窗口 
提示 我 们 有 要 下 载 的 ; 直接 单 击 " 立 
即 下 载 "按钮 即 可 下 载 ( 见 图 2) , 这 样 再 


小 提示 
迅 过 新 推 的 155 浏 览 如 (下载 地 址 : http:// 
tinyurlcom/3ohtunf) , 已 经 内 嵌 了 下 载 助手 ， 


它 同样 具有 下 载 资源 侦探 功能 。 在 155 浏 览 苍 中 
工具 一 155 浏 览 器 选项 一 下 载 ”, 选中 “发 
链接 后 提示 ” 复 选 乔 即 可 


[LEc FI 


Howyin maA = 


天 气 预报 , 我 能 随时 查 ! 


晤 文 /预报 员 

秋天 来 了 , 冬天 还 会 远 吗 ? 在 季节 变化 的 日 子 里 , 稍 一 不 注意 , 感冒 发 烧 这 种 小 病 就 会 
找 上 你 。 如 果 能 及 时 地 掌握 天 气 信息 , 提前 做 好 防 冷 措施 , 就 免 去 了 在 风雨 中 体会 人 
间 凄 凉 的 尴 炊 。 有 没有 一 款 随身 相伴 的 天 气 软件 呢 ? 答案 当然 是 有 。 


进入 httpWuuu:crskycom/soft/3278.html 下 载 安 装 桌面 天 气 秀 (XDesktJeather) 
V5.5, 运行 后 , 它 会 自动 显示 在 托盘 区 。 使 用 方法 如 下 。 
医 扩 


| 


iseneaenasessassa 
TO 


右 击 托盘 区 程序 图 标 并 选择 “城市 ”, 如 果 在 默认 
的 城市 列表 中 没有 显示 你 所 居住 的 城市 , 只 要 点 击 
“输入 城市 名 称 ” 项, 在 打开 的 窗口 中 输入 自己 的 


《一般 全 国 县 级 市 都 可 以 查 到 ) 。 

经 过 上 面 的 设置 , 如 图 所 示 , 桌面 就 会 直接 显示 当 
前 城市 的 天 气 信息 , 包括 温度 、 风向 天 气 等 , 如 
果 显 示 不 准 或 提示 连接 不 到 服务 器 , 那 我 们 可 以 
换个 服务 器 : 右键 单 击 程序 图 标 , 选择 “插件 ”, 在 
列表 中 根据 需要 选择 “天 气 在 线 、 中 央 气 象 台 服务 
器 、 搜狐 气象 服务 器 ” - [9Bpe22) 


机 半 地 址 wanglBcfanconscn 。 责任 编辑 - 购 类 下 生 于 地 址 


Tbespringbioscfancom an 


所 在 城市 名 并 设 定 为 默认 的 城市 , 保存 设置 即 可 


系统 中 安装 有 很 多 软件 ， 
其 中 有 不 少 软件 的 注册 序列 
号 是 好 不 容易 才 找到 的 , 但 
时 间 一 久 竟然 有 很 多 已 经 忘 


记 了 。 现在 想 要 重 才 , 这 
些 软件 怎么 办 , 上 哪里 再 找 回 
这 些 注册 号 ? 别 担心 , SoftKey 
Reveoler 可 以 帮 你 忙 。 
首先 从 httcp:11/ 
uuuw:onlinedown-net/ 
softdoun/75251_2.htm 下 
载 文件 包 , 解压 后 双击 其 
中 的 SoftKeuReveoaler.exe 运 
行 软 件 , 如 图 所 示 , SoftKeu 
Reveoler 所 支持 的 软件 的 序列 
号 已 自动 全 部 列 出 。 点 击 左下 
角 Sove (保存 ) 按钮 , 即 可 将 
这 些 注册 号 自动 保存 在 软件 
同一 目录 的 一 个 文本 文件 中 
了 。 或 者 直接 按 Ctrl+ 山 键 , 还 
能 自动 调 出 山 ord 并 粘贴 数据 ， 
编辑 后 保存 就 可 以 啦 。 
快捷 的 方法 ,是 在 
命令 提示 符 窗 口中 切换 到 
软件 所 在 目录 , 然后 通过 
“softkeUrevealer /s Filename 
txt"” 命令 快速 导出 软件 注册 
号 , 可 以 自由 选择 导出 文件 的 
保存 位 置 。 另外 有 一 个 需要 注 
意 的 是 , SoftKey Reveoler 目 前 
还 不 能 导出 64 位 版 Uindous 7 
的 序列 号 。 


小 提示 

二 SoftKeu Revealer 量 大 的 特色 
是 支持 的 软件 众多 , 包括 Uindouus 
了 系列、Office 了 系列 、Rdobe 系 
列 、RCDSee 系 列 、Rutodesk 承 
列 、 Cyberlink 系 列 . nero 系 列 、 
morton 系 列 , 等 等 近 500 软 常用 软 
件 , 足够 使 用 了 


[3glxr3l 


CompurER FRn zolo 和 弟 21 骨 


““%。 山 串 任 直 芬 要 二 硼 蓄 回 渤 . 疝 册 生 由 
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人 


存 网 页 前 , 按 下 "ESC" 键 (或 陪 机 工作 ) 再 保存 这 样 
存 更 快 。 


一 


音乐 播放 顺序 自 定制 


@@ 文 /陈刚 


老 苞 老 妈 平时 爱 听 个 戏剧 、 评书 , 买 
了 个 插 卡 音箱 , 但 是 播放 时 , 顺序 总 出 问 
题 ， 也 就 算 了 , 评书 可 必须 一 集 一 集 
来 。 研 后 才 知道 , 插 卡 音箱 的 播 
放 排 序 一 般 是 按 拷贝 进去 的 顺序 来 排列 
的 , 而 不 是 根据 文件 排序 , 怪不得 文件 名 
前 加 上 数字 也 不 成 
这 可 如 何 是 好 , 总 不 能 一 个 一 个 拷贝 
进去 吧 , 办 有 的 ， 
“闪存 式 Mp3 伴 但" (下 载 
地 址 ; http:Wuuu.skucn， 
corm/soft/16297html) 软 件 
可 以 轻松 解决 这 些 问 题 。 
插 上 卡 , 打开 “闪存 式 Mp3 
伴 个 ”, 主 窗口 会 显 
示 卡 中 mp3 和 ma 
息 , 选择 相应 的 音乐 , 点 击 
“插入 ' 按钮 , 就 会 进入 右 
边 的 “优先 列表 "中 。 如 此 
就 可 以 定制 自己 想 要 的 顺 
序 了 , 最 后 


想 要 多 大 , 屏幕 就 有 多 大 


@@ 江 苏 / 曹 春 华 


这 样 , 不 管 什么 设备 都 会 按照 定制 好 的 顺 
序 来 播放 了 。 

另外 , 平时 我 们 自己 手机 或 者 mp3 设 
备 上 存放 了 大 量 音乐 , 但 是 , 每 次 想 找到 


自己 喜欢 的 歌曲 总 是 三 时 耗 力 , 在 一 个 小 
屏幕 上 不 断 的 翻动 , 对 耐心 可 是 项 很 大 的 
考验 。 这 时 候 , 同样 可 以 按照 上 述 方法 , 
把 自己 喜欢 的 歌曲 放 在 前 面 。[GGpr24) 


屏幕 上 打开 窗口 较 多 时 , 相互 交叉 
重 父 的 窗口 就 会 凸显 出 屏幕 的 空间 有 
限 , 这 时 想 要 找 出 其 中 的 一 个 窗口 可 能 
要 花费 不 少 眼力 , 真 想 屏幕 再 大 
这 时 候 , 软件 “Ginespoce Free Edition 
(下 载 地 址 : httpWwuuwuw.newhuo.com/ 
softdoun/101123_2.htm) 就 可 满足 你 的 
要 求 , 而 且 , 想 要 多 大 , 屏幕 就 能 有 多 大 ! 
软件 安装 运行 后 , 图 标 最 小 化 至 托 
盘 处 , 这 时 屏幕 并 没什么 反应 , 当 你 把 电 
标 移 至 屏幕 左 侧 (或 右 侧 ) 边缘 时 , 发 现 
什么 了 ? 屏幕 上 的 窗口 在 不 停 地 向 右 侧 
《或 左 侧 ) 移动 , 这 些 窗口 可 以 移动 到 屏 
幕 之 外 , 再 打开 其 他 窗口 , 又 可 以 通过 上 
述 方法 将 这 些 窗口 移动 到 屏幕 之 外 , 需要 


显示 其 中 的 某 个 窗口 时 , 把 鼠标 移 至 另 一 | 
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侧 边 缘 向 外 侧 移 动 , 即 可 让 其 从 屏幕 之 外 
逐渐 移 到 屏幕 当中 . 

就 如 同一 动 字幕 , 相当 于 扩大 
了 你 的 屏幕 , 这 样 再 多 的 窗口 , 再 也 不 用 
害怕 。 [Brpezal 


责任 帝 组 ， 起 若 。 靖 型 


迅雷 的 下 载 速度 很 快 , 加 
之 迅雷 7 又 发 布 了 正式 版 本 
很 多 人 都 喜欢 用 它 来 下 载 , 但 
是 现在 仍 有 一 些 网 站 使 用 诸 
如 floshqgety/ 或 qqdl/ 之 类 的 协 
议 , 甚至 有 的 还 会 用 jovascript 
有著 本 , 碰 到 这 种 情况 , 迅雷 就 
用 不 上 了 , 要 下 载 这 些 
必须 安装 相应 客户 端 软件 , 这 
给 大 家 带 来 极 大 的 不 便 。 现 
在 有 了 迅雷 7 专用 链 通 用 补丁 
组 件 , 可 以 免除 这 样 的 麻烦 。 
打开 迅雷 , 从 http:/Wu.115. 
comyfile/f859b9d637 处 下 载 
“迅雷 7 专用 链 通用 补丁 ”， 
得 到 “迅雷 7 专用 链 通用 补 
丁 zip" 文件 , 打开 后 将 其 中 的 
“LinkSimulote.dll” 和 “注册 
快车 旋风 链接 组 件 .bot"” 文件 
解压 到 迅 当 7 的 安装 目录 下 的 
BHO 文 件 夹 内 (在 笔者 的 电 
脑 上 是 "小 softwore\Thunder\ 
Progroms\Thunder7\BHO") ， 
然后 双击 打开 “注册 快车 旋 
风 链 接 组 件 .baot”, 会 提示 组 
册 成 功 ( 如 图 1) 。 


凋 碧 


之 后 , 我 们 再 看 到 所 有 的 
快车 专用 链接 和 旋风 专用 链 
接 的 文件 下 载 地 址 , 直接 单 击 
就 可 以 下 载 (如 图 2.、 3) 。 这 
样 我 们 只 要 安装 一 个 迅雷 就 
可 以 下 载 所 有 资源 了 。[agxrzol 


-ve 捧 才 游 落 酒 厅 殿 图 某 X28 


poanruabiog cfancomcn 。 投入 信 条 syqlecfarucomucn 
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ord 文 档 中 经 常会 显示 空格 和 回 车 标记 , 如 何 让 它们 不 显 
示 昵 , 最 快捷 的 办 法 就 是 按 下 Ctri+Shift*8 键 - 


另辟蹊径 
大 蜘蛛 提升 Foxmail 反 垃圾 邮件 能 力 


重文 /江北 书生 
目前 网 络 中 的 垃圾 邮件 真是 无 孔 不 入 , 当 你 打开 邮箱 看 到 一 堆 乱七八糟 的 垃圾 邮件 时 , 心情 肯定 很 糟 。 为 了 摆脱 这 种 现状 , Foxmoil 
等 邮件 客户 端 提 供 了 反 垃 圾 邮件 功能 , 但 是 收效 其 微 , 这 时 候 我 们 可 以 借助 大 物 蛛 的 强大 反 垃 圾 邮件 功能 。 


第 二 步 : 设置 自动 监控 模式 


为 了 保证 Foxmoil 与 大 蜘蛛 的 良好 
兼容 性 , 可 以 右 击 SplDerRgent 图 标 , 选 
择 “SplDer moil 一 设置 " 命令 , 然后 单 
击 "监控 " 标签 , 选中 “自动 监控 模式 ” 
(如 图 2) 。 这 样 , 我 们 就 不 必 再 理解 端 
口 之 类 的 复杂 术语 , 而 直接 使 用 了 。 


从 ftpVWFtp.druebcom/ 
puby/druwuebuindous/drueb- 
600-win-x86 ,exe 处 下 载 并 
安装 大 曙 蛛 基础 版 本 , 它 同 
样 有 防 垃圾 邮件 的 组 件 。 
在 安装 过 程 中 一 定 要 注意 
选中 "安装 时 完成 更 新 " 和 ”于 3 

“启动 任务 计划 服务 " 复 。“: 认 动 作 务 让 和 妥 务 Eco 二 we 
选 框 ( 如 图 1) 。 并 保证 网 络 RS 
小 提示 


的 畅通 , 以 便 更 新 特征 库 。 “| 如 朵 不 选 中 “启动 任务 计划 服务 " 复 选 权 ,自动 更 新 将 无 法 完 
操作 完成 后 , 请 重新 启动 系 | ”成 , 而 且 更 新 的 速度 很 慢 , 基 至 不 能 更 新 


统 。 


as 


第 三 步 : 设置 邮件 规则 自动 分 类 


一 、 建 立 “垃圾 箱 " - 当 来 信 的 主题 中 包含 "[SPRm]”( 所 
右 击 帐户, 选择 | 冯 如 和 om | 。 有 被 大 细 蛛 过 滤 的 垃圾 邮件 , 主题 都 全 
“建新 邮箱 " 命令 把 |。 台 S&is 人 | 。 被 加 上 [SPR]) 时 , 就 自动 转移 到 "垃圾 


账 | 
“新 邮箱 1" 重 命名 为 | 。 世间 箱 " 文件 夹 中 。 因此 , 在 "应 用 于 " 中 勾 选 。 | “过 沁 吕 管理 器 ”， 你 可 以 根据 需要 
“垃圾 箱 ”( 如 图 3) 。 "来 信 * 和 "手工 ”在 “条 件 " 标签 下 选 性 全 Ta 站 
二 、 建 立 过 油 器 择 "主题 中 包含 ”, 再 在 打开 如 图 6 所 示 。 三 、 设 置 过 小 动作 
右 击 "账户 ", 选择 "过 滤器 " 命令 ，。 窗口 中 选择 "包含 以 下 任 一 词 ” 并 输入 单 击 图 6 “执行 " 标签 , 色 选 “转移 
打开 “过 小 管理 器 " 窗口 。 单 击 "新 建 ” 。 [SPR], 单 击 "添加 ” 按钮 进行 添加 (如 。 到 " 复 选 框 , 再 单 击 劳 边 的 “打开 " 按 


| 


按钮 新 建 一 个 动作 , 并 把 它 重 命名 为 “ 转 。” 图 5) 。 钮 , 然后 选中 “垃圾 箱 " 即 可 。 
移 到 垃圾 箱 ”( 如 图 4) 。 经 过 这 样 的 设置 后 , 所 有 被 大 蜘蛛 


识别 出 来 的 垃圾 邮件 将 会 被 自动 放置 到 
“垃圾 箱 " 中 。[aBpr27) 
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9 电脑 管家 里 面 提供 软件 拆 家 功能 , 可 以 将 传统 安装 在 
和 的 软件 都 到 只 他 分 区 中 , 可 以 有 效 角 决 ( 盘 空 间 不 尼 
问题 。 


我 的 桌面 一 直 在 改变 , 从 未 被 模仿 


全 文 / 菌 枇 明 


XP 时 代 , 人 们 都 喜欢 用 各 种 软件 将 自己 的 系统 变 得 与 众 不 同 , 以 免 “ 撞 机 "。 到 了 7 时 代 , 系统 界面 更 加 华丽 , 不 过 发 烧 友 们 似乎 还 
不 满足 。 现 在 , 我 们 要 让 山 indous 像 苹果 界面 一 样 酷 。 


炫 炮 的 “苹果 皮 ” 

苹果 上 的 DOCK 实 在 华丽 , 但 那 
是 苹果 的 专利 ， 区 看。 使 用 
OBIECTDOCK 我 们 的 桌面 也 有 DOCK。 现 将 

软件 下 载 回来 , 运行 , 桌面 便 会 出 现 一 个 
DOCK 条 , 选择 “设置 一 常规 一 语言 选项 
"Sim_Chinese”, 将 语言 改 为 中 文 。 回 到 
桌面 你 可 以 将 要 放 到 DOCK 上 的 软件 的 快 
扼 方 式 拖 到 DOCK 上 ,。 现在 你 可 以 将 桌面 
上 那些 乱七八糟 的 软件 图 标 都 删除 了 , 用 
DOCK 桌 只 面 下 就 干 净 多 了 .。 如 果 用 起 来 不 
更 改 设置 。 比如 要 更 改 
* 特 效 ”, 你 可 以 

选择 多 种 效果 , 还 可 以 设置 效果 量 级 。 


进化 版 出 边栏 -Roinmeter 
如 果 你 现在 还 在 用 侧 边栏 说 明 你 
已 经 Out 好 多 年 了 。 虽 然 说 侧 边栏 已 经 进 
化 到 第 二 代 了 , 但 还 是 有 些 鸡 肋 (尤其 
是 天 气 预 报 ) 。 我 们 决定 将 其 辞 了 , 聘请 
Ronmeter。 首先 安装 好 Rm, 然后 进入 Rm 
目录 , 找到 skin 文 件 夹 , 把 你 认为 没 用 的 
插件 删除 , 然后 再 下 载 我 们 自己 需要 的 
(插件 可 以 到 远景 Rm 专 区 或 Rm 中 文 
论坛 下 载 ) 。 比如 HTC 式 时 钟 , 将 下 载 文 
件 解压 到 skin 文 件 夹 后 , 右 击 任务 栏 Rm 


年 第 2 时 


码 (城市 代码 可 到 wuwuueathercomcn 查 
找 ) , 保存 后 , 再 刷新 就 可 以 显示 天 气 了 。 
当 上 面 这 些 你 都 玩 转 的 很 熟 后 , 你 还 可 以 
试 着 按照 网 站 教材 自己 编写 属于 自己 的 


寺 天 “configs-clock”, 桌面 便 会 出 


现 一 HTC 是 时 钟 , 你 可 以 点 住 他 然后 


将 其 托 到 桌面 任意 位 时 然后 右 击 "Rm 人 _ 人 
clockr 取消 “可 拖 动 " 前 面 的 勾 , 这 样 就 经 过 0D 和 Rn 的 简单 改造 后 , 你 的 
桌面 是 不 是 焕然 一 新 了 , 尤其 是 对 mm 来 


不 会 被 移动 了 。 其 他 插件 如 CPU.GPU 温 度 
监控 器, RSS, 备忘录 , 播放 器 等 等 都 可 以 
设置 。 


CXR28] 


说 , 杀伤 力 可 谓 极其 强 。 


天 气 
预报 因 
为 涉 及 
到 地 区 
所 
以 得 另 

外 设置 。 将 天 气 预 报 插件 解压 后 打开 文 
件 夹 , 打开 weoltherini 文 件 找到 code= 那 
| 段 然后 将 后 面 的 代码 改 为 自己 城市 的 代 


动 动 鼠标 ， 就 能 关机 、 注销 


@@ 江 苏 / 陈 健康 


关机 、 重启 、 注销 、 关 闭 显示 器 、 启动 屏保 、 
关闭 屏保 , 这 些 系统 最 常规 的 操作 , 能 不 能 更 快 
点 。 啊 , 连 这 些 都 想 找 捷径 , 当然 了 , 电脑 达 人 只 
动 下 
酷 吧 , 在 mm 面前 炫 想 一 下 , 更 有 成 就 感 , 呵呵 。 

今天 就 为 大 家 介绍 一 款 软 件 ogic 
Screensover moster( 试 用 下 载 : http://uu 山 
onlinedoun net/soft/29490.htm) , 设置 完 后 , 把 
鼠标 移动 到 电脑 屏幕 的 四 个 角 上 , 就 会 立刻 执行 
相应 的 操作 ， 连 确认 都 不 需要 。 设置 的 界面 如 图 
所 示 , 你 可 以 在 上 面 设置 鼠标 移动 到 每 个 角 上 执 
行 的 相应 动作 , 关机 、 重启 、 注销 、 显示 器 、 
启动 屏保 、 关 闭 屏保 。 同时 , 你 也 可 以 设置 是 否 在 
角 上 停留 一 段 时 间 后 再 启动 相应 的 动作 , 以 及 停 
留 多 长 时 间 。 


通过 magic Screensaver master 
实现 鼠标 关机 、 重 启 、 注 销 的 动 
作 时 , 不 会 像 通常 一 样 让 您 确认 , 

而 是 立刻 执行 , 所 以 请 讶 慎 选 用 
这 几 项 。[Gpe2al 
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“v55+6"11”， 就 可 以 在 输入 栏 中 看 见 计算 站 果 。 


搜狗 拼音 肉 入 法 也 可 以 当 计算 跟 用 , 首先 锭 入 v 进 入 计算 器 
着 再 输入 相应 的 计算 公式 就 可 以 了 。 比如 我 们 输入 


葛 贴 板 也 可 以 很 强大 


@@ 文 /江北 书生 


草 贴 板 (ClipBoord) 是 册 indous 内 置 的 一 个 神奇 且 强 大 功能 , 它 允 许 我 们 随时 在 多 个 程序 之 间 共 享 信息 。 
但 可 惜 的 是 , Uindous 秽 贴 板 中 只 能 够 保存 一 份 数 据 , 每 次 复制 的 新 内 容 都 会 将 原先 内 容 履 盖 掉 。 而 实 
际 操 作 中 , 有 时 候 我 们 往往 需要 有 几 份 复制 数据 同时 使 用 , 这 时 候 我 们 可 以 使 用 “ClipCoche Pro" 。 


GRUEL SOFT TISSUE 


稀饭 软组织 


从 httpWuuuxroyzcouk/dounlood/ 
ccsetup.exe 处 下 载 并 安装 ClipCache Pro 
3.4.4 版 。 打 开 ClipCoche Pro 后 , 就 可 以 随 
便 复 制 多 个 信息 , 它 都 会 自动 帮 有 我们 保 
存 起 来 。 这 时 , 只 要 双击 系统 托盘 处 的 
ClipCoche Pro 图 标 , 在 打开 的 窗口 中 会 发 
现 先前 复制 的 内 容 记 录 下 来 了 (如 图 1) 。 


选中 想 粘贴 的 内 容 , 再 单 击 工具 栏 
“复制 " 按钮 , 最 后 到 需要 灶 贴 的 地 方 按 
下 Ctrv 键 ,选中 内 容 就 已 经 被 粘贴 了 。 


巧 设 热 键 快捷 粘贴 多 重 剪 贴 


内 容 

其 实 每 次 操作 不 必 如 此 按 部 就 
班 , 通过 设置 热 键 , 我 们 可 以 快速 调用 
ClipCache Pro 窗 口 , 并 随时 粘贴 我 们 先前 
复制 到 剪贴 板 中 的 内 容 。 双击 ClIpCoche 
Pro 图 标 , 打开 它 , 再 选择 “工具 一 选 
项 ”, 在 “ClipCoche 选项 ”窗口 中 , 单 击 

“ 热 键 " 标签 , 选中 “ 剪 切 菜单 ” 项, 按 下 

, 如 Shift+V 键 , 按 下 “确定 " 按 
钮 后 退出 。 

之 后 在 编写 文档 、 表 格 或 PPT 时 , 按 
下 Shift+V, 就 会 在 当前 界面 弹出 一 个 小 窗 
口 , 其 中 是 我 们 先前 复制 的 内 容 , 用 光标 
或 鼠标 移动 到 相应 项 目 上 回 车 或 单 击 即 
可 将 选中 的 内 容 粘贴 到 当前 光标 下 (如 图 
2)。 


小 提 : 
有 时 可 能 需要 再 次 按 下 Ctrl+V 才 能 多 粘 | 


投 胶 信箱。sya8cfancom cn 


| 更 为 强大 批量 抓 取 屏幕 图 片 

抓 图 软件 一 般 来 说 抓 取 图 片 后 都 需 
要 保存 后 才能 够 再 抓 取 下 一 张 , CipCoche 
Pro 则 可 以 实现 批 莉 抓 取 , 之 后 再 进行 簿 
选 。 

找到 需要 的 画面 ,尽管 按 下 
PrintScreen 键 将 其 复制 到 劳 贴 板 中 ( 按 
下 Rlt*PrintScreen 则 可 以 抓 取 当 前 活动 窗 
口 ) 。 多 次 完成 抓 取 后 , 打开 主 程序 主 窗 
口 , 此 时 可 看 到 所 有 抓 取 的 图 片 。 如 果 满 
意 , 单 击 窗 格 中 间 的 “保存 剪 切 ” 按钮 , 即 
可 将 其 保存 为 bmp、gif. jpg.、 png 或 tif 图 片 
文件 。 


| 搜集 资料 合并 多 条 信息 
写 论文 时 , 我 们 往往 需要 收集 大 量 
的 资料 , 再 进行 整合 加 工 。 这 时 候 通过 
ClipCoche Pro, 不 断 复制 需要 的 段落 或 
句子 , 最 后 在 ClipCoche Pro 窗 口中 , 配合 
Ctr 或 shift 选 中 要 合并 的 信息 , 右 击 , 选择 
“合并 文本 剪辑 " 命令 (如 图 3) 。 在 弹出 
的 窗口 中 单 击 “向 上 移动 " 和 "向 下 移动 ” 


按钮 调整 合并 后 的 顺序 , 最 后 按 下 “ 合 
并 "按钮 即 可 把 相应 内 容 合并 起 来 。 最 
后 , 选中 合并 后 的 项 目 , 再 单 击 窗 格 中 间 
的 “保存 剪 切 " 按钮, 即 可 合并 后 的 资料 
保存 起 来 。 


固定 文本 随时 复制 

平时 写 稿子 或 邮件 时 , 经 常 要 输入 一 
些 国定 的 文本 , 如 自己 的 电话 、 联 系 方式 
等 。 我 们 可 以 将 这 些 信息 做 成 一 个 固定 的 
组 , 要 使 用 时 随时 复制 。 

打开 ClipCoche Pro 窗 口 , 在 左 侧 窗 格 
选中 “我 的 剪 切 ”, 右 击 , 选择 “新 建文 件 
来” 并 为 其 命名 为 “固定 资 
右 击 "固定 资料 "文件 夹 , 选择 “设置 活 
动 捕获 文件 夹 " 命令 , 使 其 成 为 默认 的 捕 
获 文 件 夹 。 接着 , 先 把 自己 平时 使 用 较 多 
的 句子 输入 到 一 个 文本 文件 中 , 选中 , 按 
下 Ctrl+*(C 键 把 它 复制 到 ClipCoche Pro 中 的 
“ 轩 定 资料 ”文件 夹 中 。 完毕 , 需要 再 将 
其 他 文件 夹 设 置 成 默认 捕捉 文件 夹 , 步 台 
同上 , 这 样 以 后 复制 的 信息 就 不 会 再 放 入 

“固定 资料 " 组 中 。 

最 后 , 我 们 只 要 按 下 “ 贡 辑 菜单 "的 
热 键 Shift+V 键 (上 面 实例 中 已 经 设置 ) , 
再 把 鼠标 移 到 “固定 资料 上, 即 可 弹出 
其 下 常用 语句 , 用 鼠标 选中 后 , 即 可 把 它 
复制 到 疯 贴 板 中 (如 图 4) , 按 Ctrl*V 键 粘 
贴 过 来 就 行 了 。[GB CxR30] 
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笔记 本 报警 声 


关 尖 这 本 下 为 改 束 二 时 面 的 外 如 上 基 雪 字 , 以 后 只 要 
在 地 址 栏 中 输入 这 个 ; 就 快 


关键 字 ， 
生 关 符合 人 知人 考生 提 友 共生 本 而 的 风 上 
性 , 在 弹出 的 窗口 里 面 设 定 关键 词 。 


@@ 武 汉 / 山 一 居士 

使 用 笔记 本 电脑 的 用 户 越 来 越 多 ， 发 出 的 警报 声 与 众 
但 笔记 本 电池 续航 能 力 较 低 一 直 是 个 老 | 不 同 , Botterumon 能 
大 难 问题 。 有 时 在 外 头 移动 办 公 , 没 注意 | 帮 你 解决 问题 (下 


电池 电量 已 近 不 足 , 文档 还 没 保存 , 电脑 
自动 待机 或 关机 , 搞 得 人 火 冒 三 丈 。 其 
笔者 也 设置 了 电池 不 足 发 出 警报 , 但 
只 怪 这 警报 声 太 小 , 而 且 也 不 能 自 定 义 , 
所 以 时 常 耽误 事 。 如 果 你 想 让 电池 不 足 时 


载 地 址 : httpWuu 
onlinedouwn.net/ 
soft/3232Bhtm) 。 
打开 Batterumon 
主 界面 , 首先 在 菜 
单 中 依次 单 击 “ 编 


辑 " 一 “配置 " 命 
(如 图 1) ,这 个 时 
候 会 弹出 “Botterumon 设 置 " 对 话 框 , 接 
着 将 下 方 " 当 电池 低 于 下 列 设 定时 发 出 警 
报 " 该 项 复 选 框 色 中 , 并 在 “级 别 " 空白 
框 内 设置 一 个 数值 。 
例如 笔者 设置 为 5%， 这 样 当 


批量 收集 链接 不 用 愁 ? 
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很 多 做 宣传 工作 的 mm, 在 网 上 发 布 
了 公司 的 宣传 文章 , 需要 收集 这 些 文章 的 
链接 向 领导 汇报 , 这 时 候 一 个 一 个 地 去 
粘贴 效率 显然 太 低 了 。 其 实 GreenBrouser 
中 有 一 个 链接 列表 的 工具 , 利用 它 就 可 以 
节省 很 多 的 力气 , 链接 批量 收集 起 来 ,十 
分 高 效 ! 

大 家 只 要 从 http:/ldoun.5igbcom/ 
GreenBrouwserGBSetup exe 处 下 载 并 安装 
最 新 版 本 的 GreenBrowser 接着 用 它 来 
打开 相应 的 网 站 , 比如 httpWneuws.baidu, 
com (百度 新 闻 ), 输入 关键 字 , 如 “高 清 
电视 ,再 选择 类 型 为 “新 闻 标 题 ”, 搜索 


后 , 找到 相应 新 闻 , 可 以 看 到 后 面 有 "xx 
条 相同 新 闻 ”( 如 图 1) 。 单 击 此 链接 , 可 
以 看 到 如 图 2 所 示 的 网 页 。 这 时 选择 " 工 


具 一 链接 列表 ”, 打开 如 图 3 所 示 的 窗 


口 , 在 上 方 “ 名 称 " 后 面 中 输入 关键 字 (如 
“高 清 ” ) , 再 按 下 回 车 键 。 可 以 看 到 标题 
中 有 “高 清 ” 关键 字 的 新 闻 , 这 时 只 要 按 
下 “全 选 " 按钮 , 这 些 新 闻 已 经 被 选中 , 
再 单 击 “复制 地 址 ”按钮 , 即 可 将 这 些 地 


Botterumon 监 测 到 笔记 本 电池 电量 不 足 
5% 时 , 就 会 发 生 声 音 警报 声 , 然后 单 击 
“声音 文件 " 一 侧 的 “浏览 ”按钮 (如 图 
2), 从 系统 中 导入 一 段 能 令 自己 非常 醒目 
的 声音 , 以 上 设置 都 完成 之 后 , 单 击 “ 确 
定 " 按钮 退出 即 可 。[GGBDxfs) 
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责任 多 组 。 寺 关 博时 地 址 ，httpoybanrua blog cfan comcn 


址 复制 到 葛 贴 板 中 。 回 到 山 ord 中 , 按 下 
Ctrl+V 键 即 可 轻松 获得 这 些 地 址 , 向 老板 
汇报 了 , 呵呵 。 
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操作 系统 优生 名 


在 线 订 购 : book.cfango.com 区 


。 操 作 系统 安装 前 的 准备 、 硬 盘 分 区 与 格式 化 


全 单 报 作 系统 安装 方 法 ， 安 装 Windows XP、Windows Vistao、Windows 7、Windows Server 2008 


。 安 装 与 管理 多 操作 系统 方法 
安装 与 管理 驱动 程序 、 网 络 连 接 与 系统 更 新 
四 系统 设置 与 软件 安装 、 系 统 安全 与 病毒 防御 


@ 备 份 与 还 原 数据 、 系 统 优化 与 日 常 稚 护 
“ 池 载 并 重 装 操作 系统 


邮编 : 


用 DO00OO0 幅 图 把 电脑 讲 得 通通 透 透 


100036， 


明 “DZ03” 


吃 脑 爱 好 者 》 普 及 版 


精华 合 订 本 + 海量 DVD 光盘 


好 者 》 普 及 版 ERSE 国 闪 有 者 不 垃 风 文字 没有 看 不 习 的 图 .我们 教 电 脑 全 用 图 
2 
) 精 华 合 订 本 2 了 SEE 国 一 秆 以 未 电脑 池 用 的 全 部 精华 没有 难度 门槛 的 SF 百科 全 所 
和 E 生 及 什 驱 动 去 了 ! 硕 件 不 狼 容 系统 了 ! 不 知道 该 举 计 么 驱动 1 
基 知 能 驱动 大 全 DVD 光 瘟 . 片 麟 全 解决 
电脑 


二 兰 攻 版 精华 合 订 本 全 年 内 容 电子 版 + 检索 
ss 生 万 ER 性 供 全 午 洒 
150 4 全 ER 起 从 半 ， 丰 必 手 + 
“和 内 内 容 晨 和 


岂 件 精 选 乌 , 免 除 下 和 载 的 麻 颅 
超过 150 万 字 的 初学 内 容 | 内 容 介 绍 EEC 本 


这 冯 5 二 斌 罗 二 全 1 年 度 择 作 系统 ,办公 钦 件 .工具 软件 网 络 应 用 、 硬 件 应 用 系列 用 操作 
本 技巧 和 解决 方案 3. 年 度 硬件 导 移 防 驴 应 用 提高 .DIY 全 方位 知识 网 络 应 用 娱乐. 创业、 
超过 3000 个 的 经 验 技巧 、 年 底 电 议 应 用 故障 破解 全 7、 电脑 驱动 程序 大 全 + 智能 
超过 5000 司 的 坦 观 留 解 年 内 容 电 子 全 文 + 检索 


3 信箱 “邮编 : 100036 
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和 @ 河 南 工业 职业 技术 学 院 / 赵 建 超 


新 的 一 学 年 开始 了 , 身边 不 少 同学 淘汰 了 曾经 流行 的 山寨 机 , 武装 了 功能 齐全 的 智能 机 , 瞧 瞧 自己 的 身边 , 诺 
基 亚 的 5230 手 机 都 成 了 街机 。 周末 , 带 着 女 朋友 和 逛 大 学 所 在 城市 景点 , 手机 可 以 帮 你 指 路 、 分 享 自己 的 照片 , 
一 路 可 以 享受 免费 音乐 视频 , 带 上 本 本 的 话 , 还 可 应 急 上 网 查 更 多 内 容 。 手机 不 只 是 通话 , 还 可 以 变 成 娱乐 
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校园 智能 手机 网 络 生活 百 宝 


和 全 内 


和 朋友 在 靶 外 旅游 时 , 偶尔 需要 用 电脑 临时 上 网, 查 点 急需 的 资料 。 如 果 
合用 以 本 的 PC 训 伯 肯定 很 麻 需 使 用 0v 件 则 可 辟 检 用 手机 棕 计 算 机 连 

到 互联 网 * 首先 用 US8 数 据 线 将 手机 连接 
的 放 各 是 下 了 半 机 全 攻 村 全 过 洁 汪 由 过失 
到 互联 网 ”， 进行 网 络 设置 选项 并 单 击 下 一 步 即 可 完成 连接 。 


计 算 机 , 然后 启动 诺基亚 Ovi 


】 


准备 工作 : 诺基亚 数据 线 、 能 联网 的 电脑 手机 GPRS 流 量 建议 大 家 进行 包月 。 


免费 的 导航 

未 带 朋友 上 街 , 有 一 个 能 导航 
的 手机 绝对 不 错 。 可 是 大 多 数 导航 钦 件 需 
要 收费 , 诺基亚 最 近 宣布 Ovi 导 航 免 费 , 这 
可 给 我 们 使 用 5230 的 朋友 提供 了 极 大 的 


方便 。 但 是 有 一 点 大 家 注意 , 导航 本 身 免 
费 , 但 是 导航 需要 用 到 地 图 、 定位 、 搜 索 
目的 地 , 这 三 项 可 以 离线 使 用 , 也 可 以 根 


网 使 用 ， 当 你 联网 的 时 候 , 可 能 
这 个 流量 费 是 运营 商 收取 的 , 


第 一 步 : 要 想 使 用 免费 的 导航 , 首 
先 要 安装 诺基亚 的 Ovi 赛 件 (http:Wuuw 山 
nokiaocom'cny/get-support-ond-Softuore/ 
Sofruwore/Ovi-suire) 。 

诺基亚 Ovi 套件 是 将 要 替代 诺基亚 
PC 套件 的 下 一 代 计 算 机 软件 , 可 以 同步 
手机 中 的 内 容 、 共享 照片 和 视频 、 传送 着 
乐 . 下 载 免费 地 图 等 等 ( 见 图 1) 。 诺基亚 
条 能 机 一 般 都 支持 Ovi 套 件 。 


第 二 步 : 下载 诺基亚 地 图 软件 (httpX/ 
Unuunokiacomcn/services-and-apps/OVi 
mops/douwnloads) 。 请 注意 , 不 少 朋友 使 
用 手机 上 自 带 的 Ovi 商 店 下 载 地 图 , 由 于 
流量 很 大 , 没有 包月 可 花费 不 少 , 我 就 

这 里 被 扣 了 50 多 元 钱 。 在 这 里 选择 相 
应 的 手机 型 号 , 单 击 可 下 载 一 个 扩展 名 
为 sis 的 文件 。 把 这 个 文件 传送 到 手机 上 , 
即 可 以 安装 成 功 地 图 软件 。 值得 注意 的 
是 , 这 个 文件 是 地 图 的 执行 软件 , 不 是 地 
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图 本 身 , 如 果 想 使 用 地 图 , 还 需要 通过 Ovi 
组 件 下 载 和 安装 地 图 本 身 。 


第 三 步 : 安装 与 升级 地 图 。 首选 将 手 
机 和 电脑 相连 接 , 然后 启动 Ovi 组 件 。 在 
主 菜 单 中 单 击 视图 图 标 , 转 至 地 图 ( 见 图 
3) 。 此 时 可 以 根据 需要 , 下 载 自己 需要 的 
地 图 。 在 这 里 需要 注意 , 地 图 文件 很 大 , 
请 根据 存储 卡 的 空间 下 载 , 多 多 益 善 。 如 
果 自 己 这 时 没有 下 载 某 地 的 地 图 , 导航 时 
会 通过 网 络 自己 进行 下 载 , 这 可 是 需要 钱 

了 避免 不 必要 的 支出 , 建议 大 家 
ra Wo To | 导航 时 只 
使 用 GPS, 
而 关闭 其 
他 辅助 功 
能 。 下 载 
完成 之 
后 , 不 要 
忘记 下 载 
语音 。 

至 此 大 家 就 可 以 使 用 导航 服务 了 。OVi 
地 图 支持 色 车 的 步行 导航 两 种 模式 , 题 
图 是 步行 导航 模式 。 我 认为 Ovi 的 步行 导 
航 非常 不 错 , 值得 大 家 使 用 。Ovi 地 图 没有 
谷歌 地 图 标识 详尽 , 大 家 可 配合 使 用 。 


正版 的 娱乐 中 心 
今年 4 月 , 诺基亚 正式 在 中 国 大 陆地 
区 发 布 “ 乐 随 享 ” 服务 。 诺基亚 将 为 5230 


责任 失 辑 ， 囚 巢 ” 博 于 地址 


等 8 款 手机 用 户 提供 为 期 一 年 的 不 限 
不 限 次 的 免费 音乐 下 载 。 只 要 是 购 
诺基亚 “ 乐 随 享 " 手机 的 消费 者 都 可 以 从 
Ovi 音 乐 商店 中 下 载 任意 的 歌曲 或 专辑 ， 
不 用 支出 任何 版 权 费 用 。 最 近 使 用 “ 乐 随 
享 ", 还 能 抽奖 呢 !“ 乐 随 享 " 需 活 才 
活 可 以 使 用 手机 或 者 电脑 进 


机 中 的 Ovi 音 乐 可 
进行 激活 ( 见 图 
4) 。 建 议 大 家 顺 
便 建立 Ovi 的 账 
号 , 以 便 电脑 中 下 
载 音乐 使 用 。 要 
知道 , 使 用 手机 
下 载 音乐 费用 很 
高 呀 , 一 首 歌曲 
都 好 几 兆 呢 。 


共享 照片 

在 朋友 的 聚会 上 , 带 着 个 人 电脑 会 大 
化 风景 , 但 手机 却 可 以 始终 相伴 。 利用 手 
机 上 的 照相 机 , 配合 手机 网 络 , 可 以 通过 
电子 邮件 随时 随地 传送 照片 , 与 朋友 共 分 
享 。5230 支 持 包括 新 浪 .99、 搜狐 网 易 


邮箱 等 在 内 的 主流 邮箱 服务 。5230 内 置 
了 电子 邮件 服务 , 设置 非常 简单 。 打开 电 
子 邮 件 服务 ( 见 图 5), 输入 用 户 名 和 密 
码 , 即 可 进行 使 用 。[aGBlxfs3l 


atpypguoguabiog cfan comvcn 。 投 太 寺 址 ，xiaoyxargcfancomcn 


{ 


西安 某 高 校 宿舍 炉 强 “新闻 联播 " 视频 浆 红 网 络 (http:/luuuuuu.tudou， 
com/progroms/uvieu/uvzGEkzZcj_c) , 除了 巧妙 夸张 的 “高 规格 报道 ” 就 
“平民 级 演出 外 , 一 些 简单 有 症 的 效果 也 为 视频 增色 不 少 - 


Pr 
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言 手 牛 来 , 创意 宿舍 视频 拍 拍 拍 


急 河 北 农业 大 学 / 韩 政 


“我 愿 变 成 童话 里 , 你 爱 的 那个 天 使 
夺 张 . 口 型 极其 到 位 的 “ 假 喝 ”, 没 错 , 这 训 


”两 个 大 男孩 在 宿舍 里 , 对 着 气 像 头 做 着 表情 
是 红 极 一 时 的 “后 舍 男 生 ”。 


不 管 你 是 男生 女生 , 在 你 的 宿舍 里 肯定 有 过 爆笑 的 桥 段 , 有 过 宿舍 一 家 亲 的 温 声 感人 , 
有 过 平凡 却 令 人 敬佩 的 “草根 艺人 ”, 面 对 网 络 上 铺 天 羡 地 的 宿舍 秀 , 经 过 CFon 多 年 震 
陶 的 你 , 是 不 是 也 想 信 手 牛 来 一 段 广 播 级 的 宿舍 串 烧 视频 ? 来 吧 , 我 的 宿舍 , 我 骄傲 ! 


工 欲 善 其 事 必 先 利 其 器 
一 份 众 乐 乐 的 视频 不 需要 高 超 的 视 
频 盘 


技术 , 创意 和 险 间 足 侨 ! 宿舍 中 看 
淡 如 水 , 但 绝对 是 各 种 爆料 的 发 源 
有 有 用 手机 偷拍 过 舍 友 柄 采 的 回 
没有 偷偷 录 下 陶醉 高 歌 的 哥们 , 有 
一 段 群魔乱舞 自 娱 自 乐 ? 

宿舍 里 最 常见 得 就 是 各 种 回 事 , 比如 
时 七 萤 八 素 , 如 果 要 在 
点 , 在 其 摔 倒 肯 间 定 
文字 , 再 把 摔 倒 的 
几 秒 回放 , 倒 放 由 次 , 以 表达 惊叹 之 情 。 
现 这 个 效果 在 会 声 会 影 X3 中 仅 需 几 步 


第 一 步 , 找到 摔 倒 兽 间 , 在 视频 属性 
选项 卡 里 找到 “抓拍 快 间 
保存 为 图 片 备用 ( 见 图 1); 

呈 | 


第 二 步 ， 倒 的 几 秒 钟 视频 : 
拖 搜 到 视频 库 里 备用 , 命名 为 和 
第 三 步 , 在 截取 的 视频 断口 后 重复 加 
入 “瞬间 ”, 其 中 还 可 以 利用 视频 属性 选 
项 卡 里 的 “ 反 转 视频 " 倒 放 视 频 , 做 一 个 
反复 强调 的 效果 ; 
第 四 步 , 找到 截取 快照 的 那 一 秒 


时 间 可 根据 添加 的 文字 和 效果 图 片 来 确 
定 , 文字 要 够 炉 目 , 时 间 要 尽量 短 。 
除了 “ 杯 具 ” 瞬间 的 恶搞 外 , 你 是 不 是 


别 使 视频 画 质 都 不 好 , 没 关 天 


和 入 地 址 ，xfloyorecfarcom.en 。 责任 编辑， 困 江 


博 蛙 地址， 全 


利用 会 声 会 影 的 涉 锅 把 场 录 变 得 除 眶 , 梦幻 或 者 画面 
拌 动 并 带 着 白 线 的 者 胶片 效果 ( 见 图 2), 就 如 同 PS 
的 荚 版 + 模糊 工具 。 


下 下 | 


通过 对 进行 视频 “ 
色调 偏 红 , 我 们 就 向 柱 色 


” ,比如 洋基 亚 手机 中 心 
色 铀 整 补 催 面 质 , 调整 


白 平 将 的 光源 效果 也 是 不 错 之 选 ( 见 图 3) - 


得 道 多 助 失 道 碍 助 
会 声 会 影 不 错 , 但 创意 滚滚 来 , 有 更 
多 的 工具 锦上添花 吗 ? 


可 以 提升 视频 质 
抠 图 无 ; 伦 是 照片 中 全 : 
还 是 做 大 头 “ 娃 娃 ” 效果 , 美 图 秀 秀 中 的 
抠 图 绝对 是 简单 方便 。 宿舍 气氛 要 的 是 活 
跃 , 比如 舍 长 强悍 无 比 , 配 一 个 猛男 的 卡 
通 身子 比 用 一 堆 文字 绝对 形象 直观 ， 
场景 无 敌 : 宿舍 文化 节 和 宿舍 选 
需要 份 宿舍 | 频 简介 , 如 果 在 视 
频 里 , 你 们 宿舍 合影 登 报 , 在 户外 需 天 广 
告 牌 上 大 盯 牙 齿 , 一 定 比 一 个 人 作 平 卑 的 
随 ; 好 得 多 .。 美 图 秀 秀 中 的 场景 功 
,提前 实现 你 的 名 人 效果 ( 见 图 4)! 
助力 二 : 酷 我 K 歌 。KTV 虽 然 量贩 便 
宣 不 少 , 但 在 宿舍 一 秀 歌喉 


宿舍 合唱 【 字 


的 《朋友 }》 加 入 视频 的 结尾 才 是 我 们 的 目 
的 , 如 果 模 仿 后 舍 的 “ 假 唱 " 也 没 问题 , 打 
， 只 需 一 个 话 简 

个 摄像 头 ， 录制 , 每 个 舍 员 练习 
好 , 跟着 mV 唱 , 就 会 自动 录制 一 段 和 mV 
时 间 等 长 的 视频 , 这 样 将 mV 和 容 
的 《朋友 》 放 到 会 声 会 影 里 发 挥 想 旬 
拼接 , 效果 无 敌 ( 见 图 5) 。 


会 声 会 影 里 的 声音 效果 不 少 , 
娱乐 节目 中 那些 古怪 的 声音 
【 尖 叫 声 、 惊 呼声 、 声 等 ) 不 
好 找 。 没 关系 , 推荐 一 个 不 错 的 音效 素材 
下 载 网 , 各 种 音效 挑战 你 的 耳 杀 。 


hi 


pWuuuu smzucom/uinpin 煞 
网 下 的 音频 专 页 , 一 定 有 你 要 的 夸张 音 
效 。 还 有 透明 Flosh 饰 件 , 比如 娱乐 节目 
中 的 效果 黑 线 、 尴 壹 汗 珠 、 乌鸦 
亮 的 加 载 进度 条 、 夭 动 的 红旗 、 

节日 气氛 等 等 , 发 挥 你 的 创意 吧 。http// 
, 也 有 
车 的 透明 Flosh 素 村 下载 。[9GIxFs4) 
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秋 叶 老病 继续 交流 - 


织 


你 的 PPT 会 说 话 》 作 者 , 在 独立 博客 http-/iauunu.7Oman.com 上 分 享 了 和 视 


张 志 ( 秋 叶 ) , 武汉 工程 大 学 教师 , 知名 PPT 专 家 ,培训 师 ，《 说 服 力 一 一 让 
{f 多 关于 制作 PPT 的 次 用 技巧 。 欢迎 大 家 通过 邮件 zhongzhifs@egmailcom 和 上 


校园 分 享 型 PPT 精彩 看 你 的 ! 


和 @ 武 汉 工程 大 学 / 张 志 ( 秋 叶 ) 


开学 不 久 , 学 生 会 的 老生 们 忙 着 招 新 , 免不了 要 通过 PPT 介 绍 学 校 和 组 织 , 而 老生 从 全 国 各 地 回来 , 又 过 了 国庆 长 假 , 课堂 上 又 流行 
起 做 假期 分 享 , 估计 不 少 同学 会 利用 PPT 来 介绍 自己 的 假期 旅游 故事 , 比如 和 朋友 去 世博 的 经 历 等 等 今天 这 篇 文章 就 想 谈 谈 这 两 
类 PPT 的 制作 , 第 一 类 是 主题 分 享 类 PPT (比如 班会 、 学生会 招 新 会 等 等 ), 第 二 类 是 旅游 分 享 类 的 PPT。 


主题 分 享 类 PPT 
这 一 类 的 PPT 在 制作 技巧 上 有 两 个 点 门 乓 BO |/ 寺 林 体 是 Eros Bold ITCc 字 体 , 权 黄 色 。 
别 值 得 重视 : 我 们 的 职业 梦想 3 假如 你 在 文本 框 输入 文字 后 , 设置 


分 享 全 


第 一 , 需要 设计 一 个 引 人 注 意 的 封 
面 ; 

第 二 , 需要 学 会 利用 照片 说 话 。 

先 谈 谈 封 面 的 问题 , 很 多 同学 只 会 简 
单 地 去 找 一 个 封面 模板 , 甚至 就 是 微软 
的 标准 模板 , 简单 套用 , 改 几 个 字 , 就 成 
为 自己 PPT 的 封面 , 这 样 的 封面 是 无 法 吸 
引 听 众 的 , 更 谈 不 上 活跃 会 议 的 气氛 。 

比如 图 1 的 职业 梦想 分 享 会 PPT, 主题 
很 好 , 但 这 样 的 封面 让 人 一 看 就 失去 了 梦 
想 。 

假如 加 以 改造 , 变 成 图 2 这 个 样子 , 会 

会 更 吸引 人 ? 

其 实 这 个 封面 制作 技巧 很 简单 : 

1 制作 中 英文 混合 的 标题 , 中 英文 直 
接 可 以 用 线条 区 分 一 下 视线 。 这样 的 标题 
可 以 立即 提升 PPT 封 面 的 档次 , 又 便于 用 
母语 快速 沟通 分 享 主题 ; 

2 选择 合适 的 字体 和 颜色 , 我 们 中 文 
字体 选择 是 微软 牙 黑 字体 , 蓝 色 , 英文 字 


字 的 对 齐 用 “分 散 对 齐 ”( 在 2010 版 本 中 
查找 硬 j 这 个 技 钮 ) , 那么 你 只 要 拉 宽 或 
者 缩 府 文本 框 即 可 实现 调整 字 间 距 , 这 
样 就 可 以 使 得 标题 文本 框 的 文字 间 宽 度 
随 需 要 调整 , 达到 更 美观 的 效果 。 

4 最 后 为 标题 配 上 背景 色 明亮 和 简洁 
的 模板 。 我 这 里 选择 的 是 一 张 30 小 人 的 
图 片 , 这 种 图 片 搜索 技巧 也 很 简单 , 用 百 
度 或 谷歌 图 片 搜索 “30 小 人 " 这 个 关键 字 
就 可 以 找到 大 量 的 可 用 图 片 。 不 过 要 注意 
有 些 图 片 很 美 很 震 抒 , 但 你 要 用 的 图 要 选 
择 和 主题 有 关 的 , 或 者 能 够 产生 联想 意 
义 的 。 

假如 你 有 一 定 的 PS 或 设计 能 力 , 还 可 
以 发 挥 这 方面 的 特长 , 做 出 更 有 内 涵 的 封 
面 图 片 , 比如 我 在 网 上 看 到 武汉 大 学 校 记 
者 团 分 享 制作 的 这 张 PPT 封 面 就 非常 有 创 
意 ( 见 图 3), 和 记者 团 的 文化 内 涵 非 常 贴 
切 , 是 一 张 能 吸引 新 生 有 兴趣 继续 了 解 后 
面 内 容 的 封面 。 


旅游 分 享 类 PPT 


下 面谈 谈 第 二 点 , 在 主题 分 享 PPT 中 
往往 大 量 用 到 现场 或 旅途 照片 , 但 很 多 人 


放 照 片 显得 非常 呆板 单调 , 要 么 是 一 张大 
图 居中 放置, 随意 配 上 几 个 字 , 要 么 是 两 
张 小 图 左右 简单 对 对 齐 , 做 出 来 的 效果 非 


| 
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常 难看 , 这 里 先 随便 列举 一 个 例子 : 

图 4 这 张 PPT 只 是 为 了 展示 一 下 学 校 
的 大 门 , 但 几 个 宇 光秃秃 悬挂 在 天 空 没有 
美感 , 怎么 办 呢 ? 我 们 做 多 了 幻灯 片 , 往 
往 是 被 传统 的 横 置 标题 思维 束缚 住 了 , 
其 实 我 们 完全 可 以 让 文字 转 个 弯 , 利用 斜 
置 文本 框 制造 标签 纸 式 图 文 混 排 ( 见 图 
5)。 

这 种 标签 纸 制造 方法 很 简单 : 

1 在 文本 框 中 写 入 文字 , 可 以 用 艺术 
字体 加 以 美化 ; 

2 然后 为 文本 框 设置 纯色 填充 , 调整 
钝 色 填 充 的 透明 度 , 这 样 可 以 使 文本 框 不 


责任 抱 缉 ， 困 要。 定时 地 直 


完全 挡住 背后 的 图 形 ; 


3 旋转 文本 框 , 对 好 位 置 即 可 。 
利用 类 似 的 方法 , 也 可 以 制造 三 角 标 


签 , 填充 一 角 , 不 过 这 个 时 候 往往 选择 纯 
色 背 景 盖 住 一 角 ( 见 图 6) 。 


Httpyevogunbiog cfancomcn 。 投稿 地址 ，xtaoyorecfancom en 


秋 叶 者 师 最 近 做 的 一 个 分 享 型 PPT《 如 何 阅 污 一 本 书 》(30D 小 人 版 ) 
http/uunu.70man com/?p=4244, 内 容 给 人 以 不 少 启发 , 同时 3D 小 人 的 


条 穿 设计 也 非常 灵活 有 趣 。 


有 的 时 候 需 要 在 一 张 PPT 上 放 很 多 小 
图 片 , 但 是 把 几 张 小 图 塞 到 PPT 中 似乎 怎 
样 排 都 难看 , 这 是 因为 普通 人 不 太 理解 
排版 中 对 齐 的 原则 ( 见 图 7) 。 


现在 我 们 试 试 为 现在 这 张 PPT 调 整 下 
版 面 。 这 个 调整 方案 很 简单 : 


1. 所 有 的 图 片 大 小 要 设置 成 长 帘 一 | 
致 。 一 致 的 图 片 才 好 排版 , 假 记 
比例 不 统一 的 , 就 需要 利用 裁 
置 成 比例 一 致 , 然后 再 缩放 成 大 小 一 致 的 
图 片 | 

2 所 有 的 图 片 可 以 利用 2010 版 本 提供 
的 发 光 效果 设置 边缘 , 为 图 片 配 上 镜框 
效果 。 

3 所 有 图 片 前 后 、 左右 、 上 下 对 齐 , 将 
标题 居中 。 

现在 看 看 , 图 8 的 排版 效果 是 不 是 好 
很 多 ? 


实 也 很 容易 通过 排版 腾 出 空间 。 可 以 把 
图 片 归 为 两 大 类 , 一 类 是 教学 楼 , 一 类 是 
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稀饭 软组织 


图 书馆 , 然后 再 分 别 对 齐 排版 看 看 , 图 9 
图 片 也 变 得 一 目 了 然 、 清晰 可 读 


这 个 排版 技巧 在 于 : 
1 为 本 页 幻灯 片 设置 一 个 深 色 背 景色 ; 
2 给 所 有 图 片 形状 轮 廊 填充 和 深 色 颜 
色相 对 的 浅 色 , 并 设置 比较 宽 的 线 型 宽 
度 ; 

3 把 照片 分 类 对 齐 成 列 组 合 , 然后 为 
每 列 组 合 图 片 配 上 列 标签 文本 框 , 文本 
框 也 要 填充 深 色 背 景色 和 选择 浅 色 轮廓 
色 , 保持 和 图 片 风格 一 致 ; 

4 最 后 为 图 片 配 上 说 明 小 字 

好 了 , 今天 的 分 享 型 PPT 布 局 技巧 讲 到 
这 里 , 希望 对 同学 们 有 启发 。[aGtxr39) 


作业 雷同 轻松 认定 


人 哈尔滨 工业 大 学 / 王 东 晓 

这 学 期 我 申请 上 了 计算 机 导论 的 助教 , 主要 任务 就 是 给 100 多 
份 作 业 打分 ( 除 错别字 外 , 完全 相同 ) , 最 困难 的 就 是 雷同 认 
定 。 虽然 有 了 技巧 , 但 工作 最 还 是 很 庞 大 的 。 

所 需 软 件 : Beuond Compore ( 见 图 1) 

原理 : 使 用 Beyond Compore 查 出 最 有 特征 的 词语 或 短语 , 使 用 
uindous 文 件 内 容 查找 功能 查找 。 


第 一 步 : 转 为 txt 文 本 
由 于 Beuond Compare 对 uord 文 档 支 

持 的 不 是 很 好 , 可 使 用 Doc 批 量 转 txt 工具 

将 文本 转 为 txt 格式, 并 放 入 同一 文件 来。 


第 二 步 : 获得 样本 
使 用 Beuond Compore 对 比 几 份 作业 ， 
得 到 完全 正确 的 样本 。 点 击 黄色 箭头 可 将 


为 “样本 txt" 。 


投入 地 地”xiaoyerecfan com cn。 责任 编 名 


第 三 步 : 逐一 认定 


使 用 Beuond Compare 对 比 每 份 作业 , 并 找 
一 处 最 有 特点 的 错误 , 复制 此 处 错误 文字 。 
对 文件 夹 搜索 , 选择 “所 有 文件 和 文件 夹 ", 在 
“文件 中 的 一 个 字 或 词组 " 中 粘贴 错误 文字 。 


第 四 步 : 搜索 


对 搜 到 的 文件 要 仔细 对 比 ( 见 图 2) , 只 要 
豆 行 复制 到 另 一 文件 , 替换 原 有 内 容 保存 | 出 现 连续 错误 完全 相同 即 可 认定 为 雷同 (存在 


故意 修改 几 处 的 同学 ) 。[Gpxrsal 


罗 末 博时 地 址 - httplovoouabiog cfan com cn 


Egg 


四 台 - 号 了 Po -rnx 加 
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老师 告诉 我 们 , 很 远 的 一 标 果 树 的 果子 味道 再 美 , 于 是 有 些 有 心 人 也 
就 听从 老师 的 教 海 , 自己 跑 去 吃 果子 , 不 仅 得 到 一 个 型 美 的 果子 , 还 发 
现 这 模 反 上 有 很多 到 美的 果子 。 周 图 过 有限 多 浊 类 似 的 果 疯 有 的 人 届 


履 着 , 抱 想 老师 没有 告诉 他 如 何 吃 狗 ,而 有 的 人 却 ; 


学 术 牛 人 是 如 何 炼 成 的 ? 


@@ 北 京 吉利 大 学 / 常 志 伟 


大 学 里 讲究 培养 学 术 性 人 才 , 那么 大 学 生 如 何 才能 成 为 本 专业 的 学 术 牛 人 孔 ? 除了 哺 教科 
书 、 泡 图 书馆 外 , 认真 阅读 本 专业 知名 学 者 的 论文 也 是 必须 的 。 论文 往往 是 针对 某 一 个 问 
题 点 发 力 , 进行 详细 阐释 , 比 书 本 要 精深 一 些 , 且 论 文 的 内 容 时 效 性 更 强 。 问题 来 了 , 我 们 


怎么 找到 自己 最 该 看 的 那些 论文 呢 ? 这 里 就 以 我 曾经 的 一 位 老师 来 举例 吧 。 


我 术 目 前 可 全 用 数据 库 介 细 


他 


和 人 工作 下 有人 上。 
AL 


eemregem 


日，hapt/1epubntdnet/grtd200Q/Index/ zt 


crygrazoonlianplindey asp 


onetANSO SSeademiehcrTyindex spy 


捕捉 信息 ， 准确 定位 学 习 目标 

记得 当时 课 上 有 一 位 教授 说 :“ 作 为 
一 名 历史 教师 , 首都 师范 大 学 叶 小 兵 教 授 
的 文章 还 是 应 该 认真 看 看 的 。" 在 一 百 多 
分 钟 的 课程 中 , 这 句 话 也 许 很 不 起 眼 , 但 
这 就 是 给 同学 们 指明 了 进一步 阅读 的 方 
向 , 能 不 能 成 为 牛人 就 看 自己 是 否 注意 听 
老师 的 话 了 。 

听 到 一 位 学 者 的 名 字 , 不 知道 其 
名 字 的 正确 拼写 怎么 办 ? 没关系 , 输入 
yexioobing, 百度 就 会 自动 推荐 最 接近 的 
汉字 结果 。 第 一 个 搜索 结果 就 是 “ 叶 小 兵 
百度 百科 ”, 这 样 叶 小 兵 教授 的 名 字 就 能 
确定 了 , 还 能 顺便 了 解 一 下 他 的 生平 、 研 
究 方向 和 主要 的 著述 等 。 此 外 , 去 首都 师 
范 大 学 历史 学 院 的 网 站 上 也 能 找到 相关 
的 教师 信息 。 


免费 第 一 , 登录 期 刊 ;2 文 数据 库 

这 位 学 者 的 书籍 我 们 可 以 去 校 图 书 
馆 、 区 图 书馆 、 首都 图 书馆 或 国家 图 书馆 
借阅 , 但 是 他 的 论文 怎么 办 ? 

打算 到 过 刊 阅览 室 里 摸索 半天 吗 ? 
不 , 其 实 只 需 几 秒 钟 就 能 查阅 到 他 的 大 
多 数论 文 和 期 刊 文章 。 很 多 大 学 购买 了 网 
上 期 刊 论文 数据 库 , 一 般 都 会 对 本 校 学 
生 免 费 开放 使 用 。 这 是 让 自己 成 为 学 术 牛 
人 或 者 让 自己 笔下 的 论文 成 为 范文 的 利 
器 , 要 好 好 利用 哟 ! 

一 般 来 说 , 学 校 官 网 主页 下 的 校 图 书 
馆 网 站 中 都 会 提供 本 校 购 买 的 网 上 期 刊 
论文 数据 库 的 目录 、 简介 和 入 口 地 址 ( 见 
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图 1) 。 这 里 直接 进入 "清华 同方 中 国 知 
网 检索 平台 ” 页面。 有 的 学 校 进入 时 可 能 
要 求 用 户 登录 , 这 时 要 注意 看 一 下 学 校 图 
书馆 主页 上 的 介绍 ; 有 的 学 校 需 要 使 用 
学 校 提 供 的 用 户 名 和 密码 才能 登录 期 刊 
网 ; 有 的 学 校 只 需 直 接点 击 “ip 登录 " 即 
可 。 如 果 是 在 校外 , 期 刊 网 检索 数据 是 免 
费 的 , 但 是 下 载 数 据 是 按照 页 数 收 钱 的 。 
我 的 一 位 老师 曾经 在 校外 一 个 下 午 就 消 
耗 了 几 百 元 人 民 币 , 所 以 在 校内 时 还 是 多 
多 享用 学 校 给 我 们 的 免费 午餐 吧 。 


缩小 范围 , 有 价值 的 信息 快 出 来 

我 现在 进入 * 知 网 " 主页 , 点 击 "学 术 
文献 总 库 " 链接 进入 检索 画面 ( 见 团 ?) 。 
在 左边 的 “请 逐 级 选择 您 调研 的 学 科 领 
域 " 中 , 可 以 把 不 需要 的 领域 去 掉 , 以 缩 
小 结果 的 范围 , 准确 寻找 需要 的 论文 和 
期 刊 文章 。 

因为 叶 小 兵 教授 是 历史 教育 学 教授 ， 
所 以 这 里 只 选择 "社会 科学 中 铝 ”, 也 就 
是 范围 限制 在 “高 等 教育 " 和 “教育 理论 
与 教育 管理 " 领域 里 面 。 一 般 来 说 , 检索 
类 型 选择 "标准 检索 ”就 行 了 。 


在 这 些 众多 的 检索 条 件 里 , 根据 需要 
选择 即 可 。 因为 想 看 看 叶 小 兵 教授 的 所 有 
论文 和 期 刊 文章 , 所 以 在 “1. 输入 检索 范 


责任 纶 组， 困 轩 。 汪 到 地址 


围 控制 条 件 " 中 选择 “作者 ”, 然后 在 后 
面 输入 " 叶 小 兵 " 三 个 字 。 所 谓 的 “模糊 ” 

与 “精确 "是 告诉 检索 系统 是 否 依据 给 出 
的 检索 词 进行 联想 。 这 里 不 需要 , 我 们 就 
要 这 个 教授 的 所 有 论文 , 填写 后 如 图 3 所 


如 果 只 找 叶 小 兵 教授 的 某 一 篇 文章 , 
可 以 把 "2. 输入 目标 文献 内 容 特 征 " 中 的 
“主题 "下拉 列 表 框 改选 成 “题名 ”， 然 
后 在 后 面 键入 具体 的 论文 名 称 。 在 弹出 的 
搜索 结果 页 面 稍 等 片刻 , 便 会 列 出 所 有 符 
合 我 们 要 求 的 论文 。 


细 嚼 慢 咽 , 论文 精读 有 讲究 

点 开 一 篇 论文 , 便 会 看 到 关于 这 篇 论 
文 的 详细 资料 。 其 中 “引证 文献 `、“ 同 被 
引文 献 ”、" 二 级 引证 文献 和 “读者 推荐 
文章 ”需要 特别 关注 。 这 些 列 出 的 论文 是 
进一步 阅读 相关 主题 的 路 径 指引 , 可 对 
论文 涉及 的 问题 有 更 加 深刻 和 广泛 的 了 
解 。 而且, 多 注意 一 下 作者 刊 发 论文 的 期 
刊 等 级 , 就 能 够 大 概 看 出 作者 的 学 术 地 位 
和 学 术 能 力 了 。 

那么 如 何 看 到 论文 的 全 文 呢 ? 期 刊 网 
提供 论文 的 下 载 服务 , 有 CRj、PDF 两 种 格 
式 。 CR 是 期 刊 网 自己 的 论文 文件 格式 , 需 
要 使 用 CRIVieuer 来 查看 , 完整 版 包括 了 
对 论文 内 容 的 OCR 识别 功能 , 可 以 把 扫描 
的 论文 内 容 摘 抄 出 来 , 方便 在 文章 中 编辑 
修改 ; PDF 是 国际 通用 电子 出 版 物 格式 ， 
Rdobe Reader、 Foxit Reoder 等 软件 可 以 
阅读 , 在 大 多 数 电子 书 阅读 器 和 linux 系 统 
下 也 可 阅读 和 批注 。 Cors7) 


Tetpyguoguablogcfancomcn 。 投稿 地 址 ，xiaoyargcfan camuen 


这 个 程序 读 取 了 谁 ? 看 我 三 枪 ” 定案 


题目 要 求 是 能 有 一 款 软件 。 它们 怎么 完成 任务 的 吧 。 

可 以 实现 监视 程序 的 一 举 一 动 ， 

既 要 知道 该 程序 到 底 读 取 了 那 ”第 一 枪 ， 巧 用 Filemon 监 视 
些 文件 , 又 要 知道 其 修改 了 哪些 程序 读 取 文件 

文件 , 有 什么 内 容 被 修改 并 且 要 

能 显示 出 来 , 难度 还 是 插 大 的 。 网 上 这 类 软件 其 实 不 少 , 为 什么 偏偏 
我 在 这 个 国庆 假期 里 的 头 五 天 。 选择 Filermon 呢 ? 原因 有 三 : 第 一 , 该 软件 
都 是 在 研究 该 挑战 题目 中 度 过 。 在 程序 退出 、 运行 , 启动 时 都 可 以 监视 ; 
的 。 说 真 的 还 真 没有 一 款 软件 ”第 二 , 该 软件 具有 导出 列表 功能 , 能 具体 
可 以 完美 实现 题目 的 所 有 要 求 ，。 知道 程序 究竟 在 读 取 、 访问 哪些 文件 ; 第 


和 
但 是 我 们 可 以 打 组 合 源 , 使 用 多 。 三 , 软件 相对 于 其 他 监视 钦 件 , 名 气 、 口碑 和 

个 工具 来 共同 实现 一 Filemmon 。 都 不 错 。 

(下 载 地 址 ; uuuonlinedoun 首先 下 载 安装 好 软件 , 并 建立 一 个 文 。 住 程序 对 文件 做 的 具体 修改 , 也 是 最 核心 


net/soft/8986htm)、FileHomster 。” 件 夹 "程序 
《下载 地 址 : uuuw.onlinedouwn。，。 表 形 式 呈 现 当 FileHomster 需 要 microsoft .nET 
net/soft/57283.htm) 、Beuond 见 FRRmEUORK 2.0 (或 以 上 版 本 ) 的 支持 ， 

Compore (下 载 地 址 : 山 山 山 序 读 取 文 件 的 情况 很 不 方便 , 可 以 点 击 软 。 且 注 意 在 安装 过 程 中 出 现 “Select libroru 

onlinedowun,net/soft/23172，” 件 左上 角 的 “文件 \ 捕 获 " 按钮 , 久 torget "时 选择 好 保存 备份 及 修改 文件 的 

htm) 。 接 下 来 我 就 逐一 介绍 一 下 “保存 " 按 扭 将 数据 保存 到 本 地 。 默认 会 ”保存 路 径 , 例如 : G\ 绝 对 挑战 。 打 开 软件 

生成 一 个 叫 FiemmonLOCG 的 文本 文件 , 如 图 。 界面 后 , 左 键 单 击 “fnu neu Librory 一 Rdd 

2 所 示 , 在 记事 本 中 打开 可 以 清楚 查看 程 。 Directory watch.”( 见 图 3) 并 添加 第 一 步 

本 期 挑战 序 具体 运行 情况 了 . 记 住 这 些 被 读 取 的 文 。 中 “程序 " 这 个 文件 来 , 此 时 你 会 发 现在 
给 Ubuntu 的 镜像 集成 更 多 工具 
Ubuntu 是 一 款 开源 Linux 操 


作 系 统 , 官方 提供 免费 的 光盘 和 U 
盘 的 50 镜像 下 载 , 可 以 直接 在 光 
盘 或 4 盘 中 启动 电脑 。 不 过 , 官方 
版 本 中 可 能 没有 你 需要 的 工具 ， 
如 杀毒 、 克隆 等 。 如 何在 其 中 集成 
自己 指定 的 程序 ? 


运行 Flefnon, 软件 将 以 列 ”的 任务 。 


件 , 将 这 些 文件 发 送 快捷 方式 到 “程序 ` “muneuw Librory" 的 树 状 结构 图 中 有 “ 程 
这 个 文件 夹 。 


个 文件 夹 了 。 这 样 只 要 遇 到 文件 被 
程序 修改 时 , 在 桌面 的 右 下 角 会 出 现 如 图 
4 的 提示 , 并 会 以 备份 的 方式 保存 被 修改 
的 文件 。 你 可 以 通过 "mu neu Libroru" 的 
树 状 结构 图 查看 , 也 可 以 在 “绝对 挑战 ” 

文件 夹 下 查看 ( 见 图 5) 。 


题目 编号 : 20102101 

积分 赏 金 ;: 50 元 

小 编 点 评 : 当 电 脑 遇 到 启动 故障 
时 ， 自 制 的 Ubuntu 光盘 ， 会 是 一 个 
不 错 的 应 急 工具 。 


第 三 枪 : Beuond Compare 查 
看 具体 修改 

这 款 软件 以 及 操作 步骤 , 大 家 可 以 
参考 第 13 期 杂志 王 高 峰 同 学 的 《文档 找 
不 同 》 一 文 , 这 里 就 不 多 说 了 ! 


用 有 | 
尖 .和 加 可 3 直上 各 | 站 县 并 外 5 要 刘 内 局 DdB 革 半 关 侨 直 天 可- 避 总 HH 局 电 | 吵 昌 苹 L swopu 全 
aa = ae 区 


和 aa 通过 以 上 一 系列 的 操作 之 后 就 可 以 
型 的 文件 , 比如 所 有 扩展 名 为 mp3 实现 题目 的 要 求 了 。 

的 文件 , 都 不 可 以 下 载 或 在 线 这 | 第 二 枪 : FileHomster 侦 查 程 

听 。 如何 才能 突破 限制 下 载 并 能 | 序 修 改 小 编 点 评 : 最 近 上 腾讯 与 360 恶 斗 ，360 推 
在 线 试听 被 封 的 mP3 音 乐 ? 出 隐私 保护 器 ， 专 门 侦查 90 都 扫描 了 哪 
积分 党 金 : 30 元 如 果 说 Filemon 还 有 很 多 类 似 软件 可 。 些 文件 ， 并 附带 上 了 蹲 讯 Th、msn、 阿 


全 光 点 二 ; 有 此 间 位 的 网 管 ， 似 畦 | 以 代 营 的 话 , 那么 FleHomster 可 以 说 比较 。 里 旺旺 等 。 不 过 它 的 侦查 范围 还 是 有 限 。 


有 罕见 了 , 它 在 本 挑战 题 中 的 主要 任务 是 记 。 本 方案 则 针对 任意 程序 ， 值 得 借鉴 。 
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准 、 快 、 全 ! 文件 搜索 谁 称 王 ? 


随 着 存储 技术 的 飞速 发 展 , 硬盘 越 来 越 大 , 可 以 存储 的 文件 也 越 来 越 多 , 已 经 远 远 超出 人 脑 管理 的 限度 。 

在 使 用 电脑 时 , 经 常会 遗忘 自己 需要 的 文件 放 在 哪个 文件 夹 中 。 在 这 种 情况 下 , 如 何 能 快速 搜索 到 所 需 文 
件 呢 ? 一 款 快 准 狠 三 合 一 的 搜索 工具 就 显得 尤为 重要 了 。 本 期 我 们 就 对 常用 的 文件 搜索 工具 进行 评测 , 为 
大 家 找到 一 款 实用 的 桌面 搜索 工具 , 让 所 找 文件 无 处 通 形 。 


表 一 : 测试 平台 配置 


[rcoua7BRE (54 位 ) 


测试 对 象 


六 Uindous 7 自 带 搜索 

太 Total Commonder 内 置 搜索 
http:Wwuwu.ghislercom/douwnlood. 
htm 

女 Everuthing 
http:W/uuwuuw,voidtools,com/ 
dounlood php 

六 火速 桌面 搜索 
http://uwuuw,onlinedown.net/ 
sofr/12073.htm 

太 Tomm 闪 电文 件 搜索 
http://dl.pconline.com.cn/ 
dounlood/59995,html 

妇 Google 卓 面 
httpWdesktop.googlecom 


实战 : 利用 “ 库 ” 快 速 寻 找 照片 
U 山 indous 7 引入 " 库 ” 的 概念 , 使 
得 本 机 文件 搜索 效率 更 高 , 巧妙 运用 
还 会 有 意 想不到 的 效果 。 比如 平时 拍 
的 照片 非常 多 , 都 一 股 脑 存 放 在 同一 
个 文件 夹 中 , 这 时 想 找 某 一 特定 类 型 
(比如 某 个 特定 时 间 段 ) 的 照片 会 有 


| 些 麻烦 , 而 Uindous 的 库 可 以 帮 我 们 


快速 归 类 照片 。 首先 右 击 照 片 存放 的 


| 文件 夹 (如 : DA 个 人 照片 ) 选择 "和 包含 


到 库 中 一 图 片 ”， 然后 打开 “ 库 ”, 选 
择 “图片 一 个 人 照片 ”, 再 选择 排序 
方式 为 “月 ”, 即 可 看 到 文件 夹 中 的 


| 所 有 图 片 都 按 月 份 排列 ( 见 图 1), 想 


U 山 indous 7 自 带 搜索 


Uindouws 7 采用 了 新 的 索引 搜 
索 模 式 , 可 以 大 大 提升 搜索 速度 , 它 
包含 于 系统 的 各 个 方面 , 开始 菜单 、 
计算 机 、 控制 面板 , 几乎 处 处 可 用 搜 
索 。 在册 indous 7 中 可 使 用 搜索 为 文 
件 创建 索引 , 这 样 搜索 的 效率 更 高 , 
通过 设置 还 可 以 搜索 ZIP、 CRB 压 缩 
包 中 的 文件 , 总 的 来 说 , 功能 非常 实 
用 。 


定好 且 好 坦 2010 征 第 2 天 


要 找到 某 个 时 段 的 照片 非常 容易 。 


| Totol Commander 内 置 搜索 


Totol Commonder (以 下 简称 为 
TC) 是 一 款 用 来 蔡 代 系统 资源 管理 
器 的 工具 , 但 是 它 的 搜索 功能 也 很 强 
大 。 它 除 了 能 够 指定 查找 文件 的 大 小 、 
日 期 、 属 性 外 , 还 可 以 在 压缩 包 中 搜 
索 。 搜 索 设置 还 可 以 保存 起 来 以 便 下 
次 搜索 时 再 次 使 用 , 为 搜索 加 速 。 


实战 : TC 也 能 全 文 检索 

TC 也 具有 全 文 检索 功能 , 即 从 文 
本 文件 内 部 搜索 关键 字 , 使 得 搜索 更 
全 面 。 打开 TC, 点 击 “ 命 令 一 搜索 文 
件 ”( 或 按 Rlt+F4 键 ) , 指定 搜索 文件 
名 及 要 搜索 的 位 置 , 点 击 “开始 搜索 
即 可 ”。 如 果 要 全 文 检索 , 可 勾 选 查 
找 文件 ”项 再 输入 相应 关键 字 即 可 
( 见 图 2) 。 


Everuthing 


小 巧 精 悍 , Everything 是 nTFS 文 件 
系统 下 非常 快 的 一 款 文件 搜索 工具 。 专 
业 的 文件 搜索 工具 有 不 少 , 如 Rvo Find 
Pro、Locote32、File Seeker 等 , 但 要 说 
搜索 速度 快 , 则 非 Everything 莫 属 。 现 
在 使 用 册 indous 系 统 的 计算 机 , 分 区 大 
部 分 已 是 nTFS 格 式 了 , 所 以 它 的 适用 性 
还 是 很 广 的 。 


火速 桌面 搜索 


搜索 界面 友好 , 用 户 可 以 从 资源 
管理 器 驱动 器 和 文件 夹 右键 菜单 中 启 
动 桌面 搜索 , 对 搜索 结果 文件 能 够 弹 
出 资源 管理 器 的 系统 右键 菜单 。 火 速 
桌面 搜索 提供 了 文件 名 查询 和 文件 内 
容 查 询 , 同时 支持 按照 文件 大 小 、 文 
件 修改 时 间 、 文 件 类 型 来 搜索 , 支持 
搜索 结果 文件 记录 的 打开 、 复制 、 前 
切 、 删除 等 处 理 , 支持 搜索 结果 翻 页 , 
提供 完整 的 日 志 管理 功能 和 系统 设置 
功能 等 。 


Tomm 闪 电文 件 搜索 


该 工具 是 Uindous XP 搜 索 功 能 的 
增强 版 , 界面 更 加 直观 , 全 新 设计 搜 
索 算 法 , 搜索 速度 更 快 、 更 强 。 增 加 了 
搜索 的 匹配 条 件 , 比如 大 小 、 时间、 属 
性 等 。 


Google 桌 面 


Google 桌 面 内 置 了 “搜索 桌面 
功能 , 可 以 帮 我 们 快速 找到 硬盘 上 的 
PP3、 文 档 、 图 片 、 电子 邮件 等 信息 ， 


投稿 | yngpazgcian com cn 


让 我 们 轻松 管理 硬盘 。 它 的 使 用 方法 与 
谷歌 网 页 搜索 一 样 简单 , 你 只 需要 在 搜 
索 框 内 输入 需要 查询 的 内 容 , 单 击 “ 捍 
索 桌 面 " 就 可 以 快速 得 到 符合 条 件 的 内 
容 。 


功能 大 比拼 


文件 搜索 ， 准 快 全 谁 领 先 ? 


搜索 有 三 个 重要 的 评测 指标 : 一 
搜索 结果 要 准 , 最 好 能 准确 列 出 匹配 搜 
索要 求 的 文件 ; 二 是 搜索 过 程 要 快捷 ， 
不 能 浪费 太 多 的 时 间 , 这 样 才能 保证 我 
们 的 工作 效率 ; 三 是 搜索 结果 要 全 , 硬 
盘 中 相关 的 文件 一 个 都 不 能 成 为 “ 漏 
网 之 鱼 "。 这 里 我 们 在 硬盘 的 各 个 位 置 
预 置 了 一 些 示例 文件 , 然后 以 搜索 关键 
字 : 周 建 峰 、 周 建 峰 .doc, 对 本 机 两 个 硬 
盘 中 的 所 有 文件 进行 搜索 , 看 看 六 款 软 
件 的 搜索 能 力 ( 见 表 二 ) 。 

点 评 : 山 indous 7 搜索 结果 中 包含 
Uindous live mail 中 的 电子 邮件 , 文件 
中 包含 关键 字 的 文件 也 能 被 搜索 出 来 ， 
特别 是 Office 文 档 , 无 一 漏网 , 对 于 标记 
了 关键 字 的 图 片 也 一 并 搜索 , 可 以 说 是 
非常 全 面 的 , 但 是 相应 的 准确 度 下 降 了 
不 少 ;TC 只 搜索 文件 夹 名 包含 关键 字 的 
文件 , 准 度 还 是 非常 高 的 , 可 以 选择 让 
它 支持 全 文 检索 , 不 过 仅 能 支持 TXT 文 
本 ; Everything 搜 索 速 度 非常 快 , 几乎 
是 是 眼 之 间 即 可 完成 , 并 将 周 建 峰 docx 
也 搜索 出 来 ; 火速 桌面 搜索 也 主要 是 从 
文件 名 进行 文件 检索 , 文件 名 包含 关键 
字 的 文件 都 会 列 出 ; Google 课 面 搜索 文 
件 ， 建立 在 对 硬盘 文件 进行 索引 的 基础 
上 , 只 有 在 索引 完成 后 , 搜索 文件 才 会 
全 且 快 , 它 可 以 自动 搜索 包含 关键 字 的 
所 有 文件 , 所 以 检索 结果 非常 丰富 , 不 


过 准确 度 比 较 低 , 即使 确定 扩展 名 也 不 


能 准确 定位 文件 。 


研究 院 测试 报告 


投 确 | ypazacfencom ec 
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搜索 功能 ， 谁 最 全 面 ? 


下 面 我 们 来 测试 六 款 软 件 的 搜索 功能 全 面 性 , 功能 越 全 面 , 搜索 越 准 
确 , 结果 越 全 面 ( 见 表 三 ) 。 

点 评 : Everything 不 能 使 用 通配符 进行 搜索 , 它 的 优势 在 于 直接 输入 关键 
字 就 能 找到 相关 文件 ; 火速 桌面 搜索 Tomm 闪 电文 件 搜索 与 Uindous XP 的 搜 
索 功 能 比较 相似 , 只 是 功能 更 强 一 些 ; 在 搜索 压缩 包 这 项 测试 上 , 我 们 发 现 所 
有 工具 对 压缩 软件 的 搜索 都 不 太 理想 , 册 indous 7 和 TC 对 压缩 包 的 格式 有 限 
制 , 其 他 软件 无 法 直接 查找 压缩 包 中 的 文件 , 这 不 能 不 说 是 一 种 遗憾 。 


附加 功能 ， 谁 最 贴心 ? 


接 下 来 我 们 来 看 看 搜索 工具 的 附加 功能 。 别 小 瞧 这 些 功 能 , 它 可 以 让 文 
件 搜索 更 加 便捷 ( 见 玫 四 ) 。 

点 评 : 册 indous 7 内 罩 搜 索 , 在 搜索 出 某 些 文件 ( 注 : 如 Office 文 档 、 视 
频 ,图片 等 ) 后 可 进行 预览 , 非常 方便 ; Google 桌 面 搜索 可 以 显示 搜索 结果 
的 摘要 , 这 是 它 的 一 个 很 大 特色 ; Tomm 闪 电文 件 搜索 不 支持 直接 打开 搜索 
文件 所 在 文件 夹 , 不 太 方便 ; Everything 和 火速 桌面 搜索 将 搜索 功能 集成 到 
系统 的 右键 菜单 中 , 我 们 可 以 右 击 分 区 或 文件 夹 启用 需要 的 工具 , 对 当前 位 
置 进行 搜索 , 还 是 很 方便 的 。 
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设置 了 密码 仍 能 自动 登录 


U 山 indous XP 系 统 , Rdministrotor 账 号 明明 设置 了 密码 , 
但 是 开机 时 却 仍 能 直接 登录 到 系统 中 。 请 问 这 是 什么 原 


因 ? 
这 可 能 是 之 前 设置 成 自动 登录 系统 了 , 例如 在 TueokUl 中 


FEEEEERE 


就 可 以 这 样 设 置 。 解决 方法 很 简单 , 只 要 将 该 账号 重新 
设置 一 个 密码 , 再 次 登录 时 就 需要 你 输入 密码 了 。 此 外 , 也 可 以 
在 "开始 一 运行 " 框 中 输入 “Rundl32 netpluizdIUsersRunDIr ， 
在 打开 的 窗口 中 勾 选 “要 使 用 本 机 , 用 户 必须 输入 用 户 名 和 密 


码 ” 项, 保存 设置 即 可 


傻 博 士 有 话说 : 


很 多 家 庭 用 户 都 喜欢 让 系统 自动 记忆 密码 以 实现 自动 登录 系统 , 而 有 的 朋友 
效仿 这 招 , 直接 不 为 系统 账号 设置 密码 。 殊不知 , 当 霹 客 知道 你 的 |P 地 址 ， 
2_， 就 可 以 通过 黑客 手段 直接 远程 登录 你 的 系统 , 之 后 想 怎么 破坏 就 怎么 
;入 破坏 了 , 如 果 你 平时 使 用 网 上 银行 这 类 敏感 应 用 , 那 就 十 分 危险 了 。 此 
外 , 还 有 很 多 朋友 在 安装 系统 时 并 未 给 Rdministrotor 管 理 员 账号 添加 
密码 , 安装 后 又 忘 了 设置 密码 , 结果 是 很 危险 的 。 


解决 Runtime error 216 错 误 
最 近 不 知道 什么 原因 , 开机 时 或 是 正常 使 
用 过 程 中 经 常会 跳出 错误 提示 : Runtime 
error 216…。 请 问 这 该 如 何 解决 ? 


可 以 试 试 下 面 的 方法 (注意 , 以 

表 修 改 , 所 以 操作 之 前 , 安全 起 见 , 请 先 备 
份 注册 表 ) : 

一 步 : 按 Uin+R 键 打开 运行 对 话 框 , 给 入 

regedit 并 按 回 车 刍 打 开 注册 表 编 辑 器 , 
定位 到 [HKEY_LOCRL_mRCHInE SOFTURRE\ 
microsoftvUiindous\CurrentVersion\Explorer\ 
ShellIExecureHooks], 查看 右 侧 除 了 “默认 "项 外 
是 否 有 其 他 项 , 若 有 全 部 将 它们 胶 除 。 
第 在 运行 对 话 框 中 输入 cmd 并 回 车 , 执 

行 "for %l in (%uuindir%vsustem32w-dll) do 
Tegsvr32.exe /5 %1”( 不 含 外 侧 引 号 ) 命令 , 重新 
注册 相关 DLL 文件 后 重新 启动 系统 即 可 


Shutdown 命 令 无 法 关机 
indouws XP SP3 系 统 , 以 前 可 以 使 用 诸 
如 "at 22:00 Shutdoun -5" 之 类 的 命令 关 
机 , 但 是 现在 却 不 成 功 了 。 请 问 这 是 什么 原因 ? 


使 用 of 命令 需要 保证 系统 中 的 “rask 


scheduler" 服务 正常 运行 : 按 UUin+R 键 打开 - 
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运行 对 话 框 , 输入 "ServKes,msc”( 不 合 引 号 ) 并 
回 车 打开 服务 管理 器 , 找到 上 面 的 服务 并 确保 其 
处 于 运行 状态 。 其 次 , 在 输入 上 面 的 命令 时 ( 特 
别 是 时 间 ) 一 定 要 使 用 英文 输入 法 , 否则 就 会 出 
法 错误 而 不 能 正常 工作 。 


启动 项 “dumprep 0 -k” 无 法 清除 
indouws XP 系 统 开 机 时 总 会 出 现 
“dumprep 0 -k”, 我 已 经 在 系统 实用 配置 
程序 中 的 启动 项 中 将 其 去 除了 , 但 是 在 下 次 启动 
时 又 会 出 现 。 请 问 这 是 什么 原因 ? 


这 是 系统 自 带 的 错误 报告 功能 对 应 的 程 
序 , 可 能 是 你 的 系统 经 常 出 现 不 
正常 关机 所 致 , 可 以 通过 禁用 系统 错 
误 报 告 功能 来 解决 
右 击 “我 的 电脑 ”, 选择 “属性 一 高 
级 一 错误 报告 ”, 选中 “ 苯 用 错误 
报告 " 项 。 接 下 来 按 U 册 in*R 键 打开 运 
行 对 话 框 , 给 入 msconfig 并 回 车 打开 
系统 配置 窗口 , 选择 “常规 " 选项 卡 ， 
多 选 "正常 启动 ” 项 , 保存 设置 ( 见 图 
2) * 最 后 再 打开 注册 表 编辑 器 , 定位 
到 [HKEY_LOCRL_mnCHInE\softuore 
microsoft\Uindows\CurrentVersion\ 
Runj 项 , 找到 [KernelFoulrCheci ( 信 为 


ET 
Cs 
Dannema 


@ ED ED 


“96sustemrootgbvsystem32vdumprep 0 -k" ) 项 并 
将 其 击 除 即 可 。 


任务 栏 跑 到 右 侧 无 法 调整 
Uindous 7 系统 , 任务 栏 不 知 怎么 从 底部 跑 
到 右 侧 , 并 且 无 法 通过 上 鼠 标 拖 到 底部 。 请 问 
这 该 如 何 解决 ? 


这 肯定 是 被 拖 到 右 侧 后 又 锁定 了 任务 栏 ， 

入 只 要 先 右 击 任务 栏 空白 处 并 取消 选择 " 锁 
定 任务 栏 "， 接 下 来 再 用 上 鼠 标 将 其 拖 放 到 底部 即 
可 。 为 了 膛 免 再 有 变动 , 可 再 次 右 击 任务 栏 并 锁 
定 任务 栏 即 可 。 


让 系统 防火 墙 阻止 程序 时 显示 通知 
Uindous 7 系统 , 之 前 不 知道 在 哪 动 了 系 
统 设置, 在 运行 一 个 程序 时 系统 防火 墙 会 
自动 将 其 拦截 而 导 臻 其 不 能 连接 网 络 , 但 是 我 
记得 以 前 是 会 给 出 通知 , 我 可 以 手工 设置 是 否 允 
许 。 请 问 如 何 找 回 这 个 通知 项 ? 


单 击 “开始 一 控制 面板 ", 打开"Uindous 
防火 雯 设置” 单 击 “更改 通知 设置 " 项 ， 
在 打开 的 窗口 中 选中 “indous 防火 墙 阻止 新 程 
序 时 通知 我" 项 , 最 后 保存 设置 即 可 ( 见 图 3) 。 
[arseol] 


示 没 装 Qvodplayer 播 放 器 


我 明明 安装 了 0vodployer 播 放 器 , 但 在 播放 在 线 电影 时 , 总 得 到 提示 说 系统 中 没有 安装 该 
擂 放 器 。 请 问 这 是 什么 原因 ? 


这 可 能 是 Ovodplouer 播 放 器 

的 插件 没有 正常 被 调用 导 
致 的 , 浏览 器 要 想 在 线 播放 一 些 
9vodplouer 专 属 在 线 资源 , 就 需要 
调用 该 播放 器 安装 到 系统 中 的 浏 
览 器 插件。 你 可 以 打开 上 浏览 器 的 
参数 设置 窗口 , 选择 "程序 一 管 
理 加 载 项 ”, 在 打开 的 列表 中 找到 
Qvodplouer 相 关 项 并 确保 其 启用 状 
态 即 可 ( 见 图 1), 或 者 直接 重新 安 
装 一 次 该 播放 器 来 修复 此 问题 。 


、 傻 博士 有 话说 : 


很 多 与 网 络 相关 的 程序 (例如 迅雷 、 快车 、 旺旺 等 ), 要 想 能 够 直接 在 浏览 器 中 
顺利 地 调用 它们 , 就 需要 相应 的 插件 能 够 被 浏览 器 正常 调用 , 像 Firefox 类 非 E 
内 核 浏览 器 , 则 需要 特定 的 插件 ( 像 迅 雷 在 安装 时 就 可 以 选择 安装 对 Firefox 的 支 
持 ), 而 IE 内 核 类 浏览 器 就 需要 确保 在 ,浏览 器 的 插件 管理 中 相应 的 插件 处 于 正常 
运行 状态 , 否则 就 会 出 现 无 法 调用 的 问题 。 此 外 , 一 些 杀 毒 软 件 或 是 防火 寺 也 会 阻 
止 部 分 程序 的 播 件 , 因此 还 要 考虑 在 这 些 安全 软件 中 放行 这 些 播 件 。 


棵 中 httpV rndlidpa 


为 何 无 法 安装 RIReader2 
我 从 华军 软件 园 下 载 的 RIReoder2 看 书 软 
件 , 但 在 安装 时 总 提示 : Could not stort the 
setup。 请 问 这 是 什么 原因 ? 


确保 你 下 载 的 文件 没有 错误 的 前 提 下 , 请 
右 击 该 安装 程序 并 选择 “以 管理 员 身份 运 
行 " 即 可 。 
类 源 读者 吴 立 了 吉 必 提 同 


搜狗 拼音 常用 词 为 何 丢 失 
Uindouws 7 系统 , 安装 了 搜狗 拼音 输入 法 ， 
但 是 经 常 莫名 其 妙 地 就 出 现 常用 输入 词 丢 
失 的 情况 。 请问 这 是 什么 原因 ? 


首先 , 打开 搜狗 输入 法 的 设置 窗口 , 选择 

“ 词 库 " 选项 卡 , 勾 选 “动态 词 频 ”选项 

( 见 图 2z) 。 如 果 不 是 这 个 参数 没 选 上 而 导致 的 
间 题 , 十 之 八 九 是 由 于 你 使 用 垃圾 清理 类 工具 优 
化 了 系统 , 而 这 种 用 户 输入 的 个 性 词语 都 是 以 临 
时 文件 的 形式 保存 起 来 的 , 而 优化 类 软件 都 会 


清理 这 种 临时 文件 , 进而 导致 常用 输入 词 丢失 的 
情况 。 不 妨 将 一 些 自己 常用 的 词 加 入 自 定义 词 库 
中 , 然后 做 好 备份 - 
来 源 ; 近 者 必要 邮 伞 提问 
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山 ord 无 法 启动 转换 器 msurd632. 山 pc 
将 误 岸 除 的 一 个 Uord 文 档 找 回 后 , 在 使 用 
册 ord z003 打 开 时 总 提示 Uord 无 法 启动 转 
换 器 msurd632 山 pc, 只 有 单 击 “确定 " 后 方 可 打 
开 , 但 在 保存 时 又 提示 "包含 与 纯 文本 格式 不 兼 
容 的 功能 "请问 这 该 如 何 解决 ? 


这 一 般 是 文档 受 损 后 打开 出 现 的 问题 , 而 

你 安装 的 又 是 精简 版 Office 或 是 误 删 除 相 
关 Office 组 件 而 导致 的 。 如 果 只 想 不 出 现 这 个 提 
示 框 , 可 以 这 样 来 解决 : 

首先 , 一 直 单 击 错误 提示 框 下 面 的 “确定 ” 
按钮 , 它 会 出 现 文本 内 容 并 直接 另存 一 次 , 再 
打开 就 正常 了 , 或 者 直接 打开 注册 表 编 辑 器 ， 
定位 到 [HKEY_LOCRL_mRCHInE\SOFTURRE\ 
icrosoft\Shared ToolsVText ConvertersNimport\ 
msuord5bpc ) 并 直接 将 该 键 删除 即 可 。 


亲 基 Ntpya ndlapda 


射手 播放 器 播放 蓝光 电影 时 声 画 不 同步 
我 在 使 用 “射手 播放 器 "播放 蓝光 电影 时 总 
是 出 现 声音 、 画 质 不 同步 的 现象 , 而 播放 其 
他 电影 时 一 切 正常。 请 问 这 是 什么 原因 ? 


蓝光 光盘 电影 是 1080P 级 别 的 高 清 电 影 ， 

而 播放 高 清 电 影 时 对 电脑 硬件 的 要 求 较 
高 , 若 电 脑 硬件 配置 较 低 的 旧 电影 , 在 播放 时 就 
会 出 现 很 卡 或 是 声 , 画 不 同步 的 现象 。 可 以 试 试 
播放 720P 级 的 影片 , 如 果 能 正常 播放 , 就 可 以 
断定 是 硬件 配置 较 低 所 致 。 此 外 , 建议 你 再 试 试 
Kmplouer Plus (下载 地 址 : httpVo md/19R) ,使 
用 简单 的 高 清 播 放 配置 来 尝试 搬 放 , 如 果 不 是 
硬件 配置 低 而 是 设置 方面 的 问题 (例如 未 开 硬 
件 解 码 ) 就 可 以 解决 问题 了 。 
襟 ,nttpyiamd1195 


看 电影 时 画面 出 现 灰色 条 纹 
刚 换 的 新 电脑 , 安装 了 Kmployer 
Plusz010, 在 看 一 些 电影 开始 正常 , 但 几 
秒 钟 后 便 出 现 屏幕 上 全 是 灰色 条 纹 的 现象 , 有 的 
隐隐 约 约 可 以 看 到 本 身 的 画面 , 有 的 根本 什么 也 
看 不 到 , 只 能 听 到 声音 。 请 问 , 这 该 如 何 解决 ? 


这 可 能 是 解码 器 工作 不 正常 所 致 , 先 试 试 

安装 "终极 解码 ”( 下 载 地 址 : httpWtinyurl 
cory/z9uwugnu) , 很 多 因为 解码 器 功能 不 全 而 无 
法 正常 据 放 的 问题 都 可 以 通过 手工 安装 独立 版 
解码 器 来 解决 问题 。 
来源 httpyiruulcemy2txg7yl [S802] 
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系统 频繁 提示 IP 地 址 冲突 


我 们 局 域 网 内 一 共 四 台电 脑 , 使 用 的 是 固定 |P 地 址 , 每 台电 脑 的 |P 地 址 都 不 一 样 。 但 是 最 


有 两 台电 脑 在 使 用 过 程 中 均 提示 IP 地 址 冲突 的 提示 。 请 问 这 是 什么 原因 ? 


答 ; 如 果 确定 四 台电 脑 的 |P 地 址 设置 均 不 一 样 , 十 之 八 九 是 由 于 某 台 电脑 中 了 RRP 类 病毒 所 
致 , 排除 方法 也 不 难 : 每 次 拨 掉 一 台电 脑 的 网 线 , 看 是 否 有 |P 冲 突 提示 , 第 选 出 目标 电脑 , 


然后 对 其 进行 RRP 病 毒 查 杀 工作 , 病毒 清除 完 | 


毕 后 应 该 可 以 解决 问题 - 


Ze 傻 博 士 有 话说 : 


的 疯 正常 情况 下 系统 的 I|P 地 址 冲突 提示 是 由 于 网 络 内 两 台电 脑 设置 成 同一 个 局 域 网 
IP 地 址 所 致 , 只 要 修改 其 中 一 台电 脑 的 |P 地 址 为 其 他 值 即 可 .。 不 过 , 不 少 朋友 

家 中 只 有 一 台电 脑 也 出 现 |P 地 址 冲突 的 现象 , 除了 病毒 外 还 应 该 检查 本 机 的 IP 

地 址 是 否 设置 成 与 路 由 器 或 是 RDSL 猫 的 |P 地 址 值 了 (通常 是 192.168.1.1) , 请 


改 成 其 他 值 即 可 解决 问题 


工商 银行 网 上 银行 无 法 使 用 
最 近 刚 开通 了 工商 银行 的 网 上 银行, 在 笔 
记 本 中 打开 网 银 时 得 到 提示 ; 此 网 站 的 某 
个 加 载 项 运行 失败 , 清 检查 “internet 选项 " 中 的 
安全 设置 是 否 存在 潜在 冲突 。 我 将 “Internet 选 
项 " 中 的 安全 设置 恢复 了 默认 , 但 还 是 不 行 . 清 
间 这 该 如 何 解决 ? 


这 主要 是 工商 银行 网 银 的 客户 端 播 件 没有 

正确 安装 所 致 , 请 从 该 网 银 官方 网 站 下 载 
相应 的 播 件 程序 , 使 用 管理 员 权限 将 其 安装 到 系 
统 中 , 重新 打开 IE 浏 览 器 应 该 可 以 正常 使 用 其 网 
上 银行 功能 了 。 如 果 还 不 行 , 可 以 参考 工商 银行 
的 帮助 页 面 中 的 相关 设置 : httpWuuwu.icbccom。 
cicbc/ 网 银 系统 /alert_Lhtm。 


99 邮 箱 无 法 成 功 添加 联系 人 
在 99 邮 箱 中 打开 联系 人 列表 , 准备 将 一 个 
朋友 的 邮箱 地 址 加 入 , 但 成 功 保存 后 总 是 
在 列表 中 看 不 到 这 个 朋友 的 邮箱 。 请 问 这 是 什么 
原因 ? 


这 可 能 是 99 邮箱 的 一 个 小 Bug, 在 添加 好 

友 邮 箱 后 , 只 要 再 向 该 邮件 发 送 一 封 任意 
邮件 , 再 打开 “联系 人 " 列表 便 能 看 到 添加 的 邮 
箱 信息 了 。 
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IE 内 核 浏览 器 均 无 法 显示 网 页 
Uindous 7 旗舰 版 系统 , 不 知 什么 原因 导 
致 |E、 做 游 、 360 浏 览 器 打开 网 页 后 , 页 面 
内 容 空白 什么 也 不 显示 , 而 换 用 Firefox 浏 览 器 却 
一 切 正常 。 请 问 这 该 如 何 解决? 


这 可 能 是 IE 浏览 器 

相关 组 件 损 坏 所 
致 , 使 用 山 Imdous 清 理 
助手 (下 载 地 址 : http:// 
wuuorsupcom) 工具 , 
在 主 窗口 中 单 击 “故障 修 
复 ”, 在 右 侧 窗口 中 先 选中 
“重新 注册 上 系统 组 件 ” 
项 并 “执行 修复 ”( 见 国 
1), 若 修复 完毕 并 重新 启 
动 系统 后 也 不 能 解决 问 


二 


题 , 再 将 上 面 的 所 有 修复 选项 选中 并 进行 修复 , 
应 该 能 够 解决 你 的 问题 。 


安装 IE9 后 傲游 功能 失常 
我 下 载 安装 了 IE9 浏 览 器 后 , 重新 启动 系统 
打开 做 游 浏览 器 时 发 现 很 多 功能 失常, 例 
如 刷新 、 登录 网 站 时 总 出 现 错误 , 但 其 实 成 功 登 
录 了 .请问 这 该 如 何 解决 ? 


这 是 IE9 在 安装 时 可 能 出 现 一 些小 错误 而 导 

致 的 , 你 可 以 这 样 来 借助 系统 自 带 的 网 络 
修复 功能 来 解决 问题 : 单 击 "开始 一 所 有 程序 一 
维护 一 远程 协助 ”, 按 向 导 提示 启动 一 次 远程 协 
助 功能 , 系统 会 自动 检测 相关 故障 并 进行 修复 , 
修复 后 即 可 解决 你 遇 到 的 这 些 问题 了 , 如 果 仍 有 
部 分 功能 不 好 用 , 不 妨 再 重新 安装 一 次 做 游 浏览 
器 即 可 。 


无 法 删除 迅雷 浏览 器 插件 
已 经 将 迅雷 印 载 了 , 但 是 在 浏览 嚣 中 右 击 矶 
标 时 仍 会 看 到 迅雷 相关 信息 。 请 问 如 何 才 
能 将 其 彻底 清除 掉 ? 


单 击 上 E 浏 览 器 菜单 “工具 一 "Internet 选 项 一 
在 加 载 项 列表 中 找 
到 迅雷 的 插件 项 (对 应 “迅雷 下 载 支持 ") 并 将 
其 删除 即 可 。 此 外 , 也 可 以 通过 SREnG (下 载 地 
址 : httpVtinuurlcom/u8cu4Ik) 来 进行 清理 , 在 

系统 修复 一 浏览 器 加 载 项 " 中 找到 “迅雷 下 载 
支持 "项 后 单 击 “删除 所 选 内 容 ” 按钮 即 可 进行 
清理 了 ( 见 图 2) 。 [3 [S803] 


Taeuns aa 7 本 | Us EL 


ae 


an 


转正 常 。 我 的 机 箱 是 “ 立 式 机 箱 ”, 
问题 造成 的 ? 


散热 风 肩 正确 安装 , 一 般 问题 可 以 解决 


从 an 


一 台 计 算 机 使 用 几 个 小 时 后 , 操作 变 得 迟缓 上 出 现 重启 现象 , 打开 机 箱 发 现 CPU 散热 风扇 
将 机 箱 放 倒 使 用 就 不 会 出 现 重 启 现象 , 请 问 这 是 什么 


根据 你 描述 的 现象 ,“ 立 式 机 箱 ” 放 倒 可 以 正常 使 用 , 所 以 该 问题 应 该 是 由 于 CPU 散热 风 肩 

-安装 不 稳定 , 导致 “ 立 式 机 箱 " 娃 放 使 用 时 CPU 散热 风扇 与 CPU 贴 合 不 完全 从 而 造成 散热 
不 良 , 导致 CPU 温度 过 高 , 使 CPU 降 频 使 用 , 这 就 解释 了 为 什么 计算 机 使 用 几 小 时 后 操作 变 得 迟 
缓 , 而 当 CPU 工 作 温度 再 度 升 高 就 造成 计算 机 重启 。 解决 该 问题 的 具体 方法 : 打开 机 箱 其 , 将 CPU 


傻 博士 有 话说 : 


PCI 建 议 通 讯 控制 器 出 现 问号 
一 台 东芝 Sotellite L600 笔 记 本 电脑 , 使 用 
Q ia 350Pn 处 理 器 , Hh55 芯 片 组 。 最 近 安 
装 册 indous XP 操 作 系统 后 , 在 设备 管理 器 中 的 
“PC 建议 通讯 控制 器” 项 出 现 红色 问号 , 请 问 这 
是 什么 问题 造成 的 ? 


问题 应 该 是 由 于 你 的 计算 机 
Am fnonogement Engine Interfoce (英特尔 
管理 引擎 ) 驱动 程序 造成 的 , 该 驱动 程序 对 Intel 
芯片 组 周边 的 电源 内 容 进 行 了 扩展 管理 , 下载 地 
址 ; httpWtinyurtcom/2qruz58。 

昌 尖 ,http nineomlacmaou4 


索爱 X10i midioscope 文 件 混乱 
最 近 入 手 了 一 台 索 爱 X10i 手 机 , 但 是 在 我 
的 midioscope 中 有 许多 不 需要 显示 的 内 容 
(总 将 无 效 的 害 效 和 国 片 文件 扫 找 进去 )* 请 问 


建议 你 在 计算 机 上 建立 一 个 文本 文档 ， 

将 其 命名 为 “nomedio”, 并 去 掉 扩 展 名 ，, 
出 现 提示 对 话 框 , 单 击 确定 ; 将 索爱 X10i 用 数 
据 线 与 电脑 连接 , 将 刚才 制作 的 文件 复制 到 
gomeloft 文 件 夹 下 , 然后 断 开 元 据 线 连接 , 启动 
medioscope, 一 般 问题 可 以 解决 。 


亲 源 ,ttpyinypuntcoml29pzmu 


CPU、 显 卡 等 设备 散热 不 良 , 造成 计算 机 使 用 中 出 现 重启 死机 、 自动 关机 现象 
是 常见 的 电脑 故障 之 一 , 而 造成 这 类 故障 的 主要 原因 就 是 相关 设备 的 散热 风扇 工 
作 不 正常 , 尤其 在 冬季 , 由 于 空气 相对 干燥 , 造成 灰尘 增加 , 更 容易 使 散热 风扇 
出 现 工作 异常 , 这 里 提醒 大 家 秋季 一 定 要 注意 电脑 防 尘 。 

来 源 : httpV/tinyurhcom/26s9x3h 


笔记 本 数字 小 刍 盘 无 法 使 用 
一 台 戴 尔 笔 
记 本 电脑 ， 

按 "numik” 键 后 
数字 小 键盘 无 法 
直接 使 用 , 请 问 这 
是 什么 问题 造成 
的 ? 


建议 你 启动 计算 机 根据 提示 进入 主板 


5 设置 , 找到 “Post behovior 一 Keypod 
(Embedded)”(POST 行为 一 小 键盘 [ 谱 入 式 ]) 
你 会 看 到 原始 设 壮 为 风 On 
将 其 值 改 为 “Bu numlk”( 通 过 数码 锁定 ) ， 


F 86 全 二 尖 古 上 


nudema3eaun 


插 上 电源 计算 机 自动 启动 
一 台 计算 机 最 近 出 现 插入 电源 插座 , 无 需 
按 下 机 箱 上 的 Pouwer 键 计算 机 就 会 自动 启 
动 的 现象 。 用 最 近 版 本 的 卡巴 斯 基 进行 查 杀 , 没 
有 发 现任 何 问题 , 请 问 这 是 什么 原因 造成 的 ? 


首先 建议 你 检查 机 箱 上 的 Pouer 键 和 Rest 
键 是 否 存在 无 法 弹 启 等 老化 现象 ; 其 次 建 
议 你 打开 计算 机 主机 箱 , 用 万 用 表 检 测 电源 按 


RCPI fumction 


bled 
mefime 


sable 
Disable 


钮 是 否 有 短路 问题 ; 再 次 检查 你 的 主板 BIOS 中 
是 否 开启 "PUROn Rfter PUR-Foil” (电源 回复 
后 的 电源 失败 选择 , 通常 位 于 电源 管理 窗口 中 
InTEGRRTED PHRIPHERRLS SETUP[ 主 板 集成 设 
备 设 秆 ] ) 选项 下 , 当 开 局 该 选项 时 , 当 计算 机 拔 
下 电源 插头 后 再 次 接 上 电源 插头 就 会 自动 启 双 
此 功能 对 服务 器 比较 实用 , 对 于 一 般 用 户 意义 不 
大 , 建议 将 该 选项 设置 关闭 状态 , 一 般 问题 可 以 
解 ; 


来 源 ,ptrywltcomiz2ougde 


苹果 mocbook 触 控 板 BUG 

Q 一 台 苹果 mocbook 笔 记 本 电脑 , 在 使 用 触 
控 板 时 经 常 出 现 几 秒 无 响应 问题 , 请 问 该 

如 何 解决 ? 


这 是 由 于 苹果 mocbook 存 在 BUG 造成 的 ， 

入 建议 升级 苹果 mmocbook 触 控 板 固件 程序 ， 

下 载 地 址 : httpV/support opple com/douunloads/ 

faocBook__maocBook_P, 下 载 完 成 , 拔 下 笔记 本 

电脑 上 所 有 的 USB 设 备 , 运行 该 固件 升级 程序 进 
行 固件 升级 , 一 般 问题 可 以 解决 。 


来 源 ， tpWtrywlcomizeg7egl 


显卡 显存 为 何 变 大 了 
最 近 购买 了 一 快 nVIDIR GT220 显 卡 , 安装 
到 计算 机 后 , 在 nVIDIR 控 制 面板 中 发 现 显 
存 为 16B, 可 是 我 查阅 了 该 显卡 官方 网 站 , 显存 
应 该 是 512mB, 虽然 显存 扩大 是 好 事 , 但 我 还 是 
怀疑 显卡 是 否 买 到 了 假 货 ? 


昱 卡 规格 应 该 以 包装 和 说 明 书 上 的 参数 为 
, 之 所 以 你 的 显卡 显存 从 512mB 变 成 了 
1GB, 原因 是 由 于 显卡 核心 支持 Turbo Coche 技 术 ， 
该 技术 可 以 在 显存 相对 较 小 的 情况 下 调用 内 存 来 
扩展 显存 , 如 果 内 存 比较 小 的 话 , Turbo Coche 技 
术 则 会 减少 对 内 存 的 占用 。 所 以 你 在 nVIDIR 控 制 
面板 查看 显存 为 10B 是 正常 的 。 


来 天 httpyytnurtcomaggzoxy 
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| | 


开 择 亚 


果 果 http /guoguobiogctanicomcn 


果 果 : 淘宝 开店 系列 连载 一 段 时 间 了 , 从 迅速 搭建 店铺 , 到 宝贝 拍摄 、 美 


化 , 再 到 宣传 推广 有 读者 高 兴 地 告诉 我 , 已 经 赚钱 啦 ! 今天 , 我 们 请 来 一 


名 可 爱 的 淘宝 大 学 讲师 - 


胖 可 爱 (http://pongkeoi.toobao.com) , 谈 谈 


她 最 拿手 的 顾客 沟通 技巧 。 咕 …… 静 一 静 , 有 问题 请 举 手 。 


大 家 都 说 , 人 和 人 之 间 的 沟通 是 最 难 
的 , 在 电子 商务 时 代 , 我 们 需要 和 见 不 到 面 


的 人 去 交流 , 可 以 说 是 难 上 加 难 了 。 如 何在 | 


素 未 谋面 的 情况 下 拉 近 和 顾客 之 间 的 距离 
呢 ? 只 要 我 们 学 会 分 析 顾 客 的 心理 , 利用 好 
在 线 交 流 工具 , 就 可 以 事半功倍 , 提高 交流 
效率 , 获得 皇冠 并 不 是 难事 ! 


顾客 特点 逐一 应 对 


首先 , 我 们 要 通过 买 家 的 言语 来 分 析 其 
等 特点 , 然后 针对 各 种 人 的 特点 
的 交流 方式 。 网 络 购物 的 人 群 通常 


1 小 白 型 : 这 类 人 通常 对 所 购买 的 商品 
并 不 了 解 , 只 是 出 于 好 奇想 买 回去 试 试 看 ， 
不 民 的 地 方 非常 多 , 依赖 性 也 很 强 , 每 一 步 
都 需要 卖家 去 耐心 引导。 商品 最 基本 的 一 些 
知识 , 我 们 认为 没有 多 讲 的 必要 , 可 是 对 于 


菜鸟 客户 来 说 都 是 第 一 次 听 说 , 而 他 们 又 确 | 


巧 用 网 络 交流 工具 


淘宝 的 交易 , 旺旺 是 最 主要 的 工具 。 聊 


| 生 纠纷 申诉 时 , 效力 就 打 些 折扣 了 .。 这 里 就 
说 些 用 旺旺 与 买 家 交流 的 好 方法 吧 。 

| 1 好友 备注 记 特征 : 买 家 永远 都 希望 在 
卖家 这 里 获得 特殊 关注 , 所 以 卖家 可 以 通过 


1 
| 〈 见 图 1) , 包括 体型 特点 、 肤 质 特点 、 购买 


特性 、 偏好 的 价格 区 间 、 喜欢 的 品牌 等 等 产 
品 相关 的 内 容 , 其 至 还 可 以 记录 一 些 顾客 


| 的 小 趣事 等 等 , 这 样 交流 时 顾客 会 觉得 被 | 


| 关注 , 拉 近 掌柜 和 顾客 之 间 的 距离 。 


| 天 记录 是 有 力 的 凭据 , 而 99 聊 天 记录 在 发 | 


| “好 友 备 注 " 功能 随时 记录 顾客 的 一 些 特点 | 


re 


实 有 购买 的 需要 和 诚意 , 所 以 我 们 就 要 细心 | 


解答 , 全 程 辅导 。 

2 ,一知半解 型 : 这 样 的 客户 相对 来 说 比 
较 难 对 付 , 要 说 他 不 懂 吧 他 又 略 知 一 一 , 要 
说 他 很 懂 吧 他 还 存在 许多 知识 上 面 的 误区 ， 
如 果 直 接 去 纠正 他 , 可 能 还 会 认为 有 什么 其 
他 目的 , 容易 造成 他 言语 中 有 冲动 的 言辞 或 
者 过 于 主观 的 判断 , 这 时 卖家 就 需要 保持 良 
好 的 心态 , 控制 好 自己 的 情绪 , 有 礼 狐 地 对 
待 客户 的 责问 , 回答 要 有 理 有 节 不 卑 不 亢 , 
尽 可 能 耐心 地 打消 他 们 的 疑 鼠 , 销售 工作 就 
取得 初步 成 功 了 。 

3, 专 家 型 : 这 样 的 客户 接触 网 购 时 间 比 


较 久 , 匈 亚 网购 全 过 程 , 不 少 人 经 历 过 购物 | 
挫折 , 防卫 心理 比较 强 。 他 们 知识 面 广 对 要 ， 


购买 的 商品 比较 了 解 , 而 且 购 买 意向 也 相对 


确定 , 要 的 只 是 卖家 的 配合 和 最 后 的 疑惑 
解释 。 在 交流 中 , 卖家 要 给 予 对 方 足够 的 认 } 


可 , 充分 展示 店铺 的 专业 性 , 在 买 家 做 购物 
决策 的 时 候 推 他 们 一 把 , 顺利 下 单 付款 。 
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2. 聊 天 表情 巧 传情 : 无 法 看 到 买 家 的 


| 表情 , 很 容易 造成 不 必要 的 误会 , 没关系 , 


卖家 可 以 多 用 旺旺 提供 的 表情 , 让 顾客 售 | 


感 亲切 。 图 2 与 图 3 中 , 大 家 都 能 明显 体会 
| 到 不 使 用 表情 和 使 用 表情 的 巨大 差异 吧 ? 
| 还 有 一 点 需要 注意 , 若 发 送 非 默认 胡 情 ， 
| 买 家 的 电脑 显示 可 能 非常 慢 , 造成 其 不 而 
| 烦 , 要 慎 用 。 


我 买 再 作 的 话 ， 可 以 便宜 么 ? 


本 店 不 议价 ， 不 包 部 的 上 


3. 自 动 回复 仔细 设置 自动 回复 的 意义 
并 不 是 告诉 顾客 我 不 在 , 而 是 要 告诉 顾客 ， 
我 现在 不 在 , 大 概 什 么 时 间 回来 , 我 不 在 时 
您 可 以 有 很 多 选择 , 而 且 也 可 以 顺利 完成 自 
助 购物 ( 见 图 4) 。 

4. 好 友 分 组 有 奥妙 : 可 以 按照 不 同 顾客 
的 购物 需求 和 特点 , 做 好 顾客 分 组 , 既 方 便 
童 找 顾客 , 又 可 以 在 使 用 群发 功能 时 做 到 有 
的 放 矢 ( 见 图 5) 。 比如 我 的 店 卖 大 码 女装 ， 
回头 客 比较 多 。 在 完成 一 单 交易 时 , 我 会 问 
顾客 是 否 愿意 接受 新 品 通知 , 然后 分 组 归 
类 。 这 样 今后 操作 时 ,， 既 给 有 需要 的 顾客 发 
去 了 有 价值 的 信息 , 又 不 会 给 其 他 顾客 带 来 
收 到 广告 消息 的 困扰 。 


名 CD 
过 aaaa -mae 
RH 合理 的 分 昌 
we 洛 回 轴 己 :便于 顾客 查 执 
和 发 送 消 息 
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小 提示 : 
如 果 小 让 做 到 一 定 级 别 ， 就 可 以 获得 更 多 客户 管理 的 
便利 。 比 如 设置 会 员 优惠 ， 这 样 系统 就 会 自动 根据 袍 
家 设置 的 折扣 幅度 ， 对 于 消费 疾 达 到 一 定数 量 的 面 
客 ， 在 拍 下 商品 时 ， 自 动 修改 价格 ， 非 党 方便 ! 具有 
一 定 航 别 的 征 铺 ， 还 可 以 获得 多 个 吓 王 客服 自动 分 配 
的 权利 。 根据 研究 ， 日 沟通 量 在 100 人 以 上 的 店铺， 
就 多 要 一 个 以 上 的 客服 了 。 当 然 ， 如 果 打 字 块 ， 一 个 
妆 家 同时 与 10 个 买 家 沟通 也 可 以 应 付 得 过 来 。 
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视 确 | iarewcgaleom en 


“电脑 新 课堂 ”系列 丛书 火爆 热卖 
专 为 初学 者 量 身 打 造 的 至 尊 宝典 


《操作 系统 安装 与 重 装 》 


《电脑 组 装 与 故障 排除 》 


《数码 照片 拍摄 与 处 理 (全 彩 )》 


《网 上 购物 与 开店 (全 彩 )》 


人 详 


了 系统、 系统 设置 与 软件 安 
二、 系统 人 化 日 和 纺 和 音 份 与 还 大 政 握 、 名 。 知识 
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坊 让 组 电 二 二 的 站 下 加 识 以 玉昌 伯 


了 “购买 、 组 贰 、 维护 、 肉 修 * 的 全 面 


ETTTEERTFE 


人 如 何 用 Photoshop 
让 及 色 形 处 理 、 人 人 
下 要 亿 可 信守 后 作 六 而 的 如 


ER 


邮购 代码 : DZ03 


新 手 学 电脑 安全 与 黑客 攻防 (全 彩 ) 


邮购 代码 : DZ04 
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《Uindous 7 应 用 入 门 与 技巧 》 


邮购 代码 : DZ06 


《电脑 应 用 入 门 (Uindous7 版 )》 


《中 老年 人 学 电脑 与 上 网 (全 彩 ) 


TREND 
过 简单 、 实 用 的 系统 安全 设置 、 修 


全 设置 以 及 防范 夸 客 入 侵 电脑 的 方法 。 


本 书 以 通 从 息 信 的 语言, 全 面 介绍 了 Uindous 7 
提 作 系统 的 安装 全 用 .设置 优化 ,以及 志 拉 方面 


在 生 尝 人 扩 庆 这 省 字 几 Undou is 了 
揭 作 系统 的 参考 书 。 另外 本 书 还 配 有 多 媒体 自 
人 和， 志 间 蔬 中 生肉 容 这 洒 过 直观 生动 
的 栅 频 演示 便 可 达到 无 师 | 


TAO 


于 
在 让 的 量 肌 向 区 庆 汪 上 呈 所 基本 误区 


本 书 是 一 本 专门 为 中 老年 朋友 学 习 电 有 请 和 


国 论 二 条 可 以 及 电 详 鹤 号 二 办 入 


邮购 代码 : KX01 


邮购 代码 : DZ10 邮购 代码 : DZ01 


邮 网 代码 : DZ0z 


邮局 汇款 : 北京 123 信 箱 ”邮编 : 100036 ，” 收 款 人 : 北京 《电脑 爱好 者 》 杂 志 社 。 为 方便 我 们 与 您 联系 , 请 留 下 联系 电话 并 在 汇款 单 附 言 注 明 邮购 代码 。 
在 线 


线 订购 网 址 : http:/Wbook.cfongo.com 
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83 
只 要 四 步 
全 键盘 手机 打字 速度 飞升 


我 们 都 是 
次 件 公司 


乔布斯 : 好 莱 坞 大 片 多 出 于 我 的 Pixor 动 画 。 


nvIDIR: mVIDIR 是 一 家 软件 公司 。 


甲骨 文 : Sun 只 是 承载 公司 软件 的 工具 而 已 。 
我 们 拥有 项 级 的 安全 防护 软件 。 


Intel: 


明明 是 硬件 厂商 为 什么 总 是 在 软件 上 做 文章 呢 ? 这 是 新 的 利润 增 


长 点 ， 是 业界 的 新 风潮 还 是 这 些 厂 商 的 独立 行为 ? 


3 使 结合 之 路 

1986 年 ,《 星 球 大 战 ) 导演 卢 卡 斯 公 
司 的 电脑 动画 部 (Pixor) 吸 引 了 乔布斯 , 于 
是 乔布斯 一 拍 脑袋 , 买 下 了 Pixar 公 司 , 他 
想 让 Pixar 生 产 一 流 的 硬件 , 同时 匹配 一 流 
的 软件 , 以 占领 电影 动画 这 一 细 分 市 场 。 

2008 年 8 月 , nVIDIR 发 布 了 CUDH 技 
术 , 在 打响 GPU 计算 能 力 大 战 的 同时 , 也 
让 人 们 看 到 了 其 软件 开发 的 潜力 。 

2009 年 4 月 : 甲骨 文 以 74 亿 美元 的 价 
格 收购 了 Sun, 弥补 了 自己 在 硬件 方面 的 
缺失 。 

2010 年 8 月 , Intel 以 76.8 亿 美金 的 
价格 收购 全 球 最 大 专业 安全 技术 厂商 
fncRfee 公 司 , 虽说 意 在 安全 领域 的 拓展 , 
但 其 实 Intel 也 意识 到 了 自己 在 软件 领域 的 
欠缺 。 

以 上 事件 都 发 生 在 近 30 年 间 , 我 们 从 
中 能 看 出 一 个 现状 , 硬件 公司 拼命 在 软件 


下 已 生 好 坦 2010 年 第 21 央 


上 发 力 , 以 求 最 大 程度 发 挥 硬件 性 能 。 而 
软件 公司 不 停 地 收购 硬件 公司 , 好 让 自家 
的 软件 有 一 个 良好 的 发 展 空间 。 其 中 最 有 
意思 的 就 是 去 年 DVIDIR 总 裁 黄 仁 勋 被 采 
访 时 说 到 的 那 句 :“nVIDIR 是 一 家 软件 公 
司 。" 这 也 说 明了 MnVIDIR 的 意图 , 我 希望 
你 们 花 钱 买 到 的 是 我 们 展现 出 的 图 形 技 
术 , 享受 到 的 是 它 所 带 来 的 便利 性 而 不 是 
空洞 的 计算 能 力 


无 法 友 挥 出 


克 的 名 词 一 一 理论 性 能 。 在 很 多 测试 和 
官方 新 闻 中 我 们 常常 能 看 到 某 某 处 理 器 
理论 性 能 为 几何 。 其 中 最 著名 的 就 是 多 年 
前 在 PS3 发 售 时 , 索尼 称 PS3 使 用 了 跨 时 
代 的 处 理 器 Cell, 其 理论 性 能 超越 Pentium 
4 100 倍 。 但 接 下 来 第 三 方 测试 中 (为 PS3 
安装 了 Linux 系 统 ) Cell 缺 仅仅 略 胜 Pentium 


4。 这 其 中 有 索尼 说 大 话 的 一 部 分 因素 ， 
但 其 实 也 有 软件 制约 的 原因 。 
而 Cell 讲 究 的 是 并 行 , 初期 许多 程序 

用 PPE 来 跑 通用 运算 (计算 数字 ) , 把 SPE 
当 SImD 用 来 跑 矢量 计算 ( 简化 公式 ) , 是 
因为 在 传统 处 理 器 上 留 下 的 习 悍 。 这 么 用 
的 结果 就 是 PPE 性 能 不 够 用 , 
不 知道 怎么 用 得 上 。 而 Cell 的 的 实际 设计 

路 是 PPE 作 为 一 个 控制 者 存在 , 而 实际 
工作 是 交 给 SPE 去 执行 的 。 正 是 由 于 软件 
开发 的 传统 思路 使 得 Cell 能 力 无 法 发 挥 ， 
当然 也 有 一 部 分 原因 是 PS3 中 的 Cell 其 实 
是 疗 割 版。 作为 游戏 机 这 种 封闭 的 主机 尚 
且 如 此 , 拥有 众多 硬件 组 合 、 硬件 型 号 的 
PC 更 是 由 于 软件 对 于 硬件 的 利用 率 低 以 
及 考虑 兼 容 性 而 拖 崇 至 今 。 

不 得 不 说 的 是 此 时 众多 的 硬件 厂商 

还 没有 发 现 这 个 问题 , 在 自己 的 宣传 中 、 

品 说 明 中 还 一 次 次 的 标 ; 
性 能 等 等 名 词 。 殊不知 没有 好 的 软件 支 
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持 , 硬件 性 能 无 异 于 纸上谈兵 。 


软 硬 结合 让 产品 富有 葛 争 


什么 样 的 产品 激 起 用 户 的 购买 欲 ? 如 
今 流行 一 个 词 叫做 用 户 体验 。 何 为 用 户 体 
验 , 它 是 一 种 纯 主观 在 用 户 使 用 产品 过 程 
中 建立 起 来 的 感受 。 它 分 为 几 个 方面 “有 
用 、 易 用 , 友好 , 视觉 设计 , 品牌 "。 其 中 有 
用 、 易 用 、 视觉 设计 都 与 硬件 息息相关 。 


有 用 

一 款 硬件 产品 从 设计 到 成 品 要 经 历 几 
个 月 蘑 至 几 年 的 时 间 , 而 在 这 之 前 就 应 该 
知道 它 究 竟 能 用 来 做 什么 , 或 者 说 它 的 强 
大 性 能 可 以 为 那些 领域 带 来 变化 。 举 个 


HARDWARE 一 
,硬派 圈子 


| 笔 忆 本 与 整 机 | 数码 外 设 | 硬件 DiY | 评测 报价 


例子 来 讲 , DVIDIR 的 CUDR 就 是 一 个 充分 
利用 GPU 闲置 资源 的 技术 , 当 游戏 无 法 用 


尽 显卡 资源 的 时 候 , 这 个 时 候 过 于 高 端的 


得 没有 必要 。 于 是 nVIDIR 让 显卡 
去 计算 , 鼓励 并 资助 了 一 大 批 CUDR 软 件 ， 
其 中 视频 编 解码 、 图 像 优化 等 方向 成 为 了 
最 引信 刻 目的 地 方 。 


易 用 

易 用 最 简单 的 讲 就 是 说 产品 要 让 用 
户 一 看 就 知道 怎么 去 用 , 而 不 要 去 读 说 
明 书 。 当然 把 功能 简化 成 一 项 、 按钮 简 
单 成 一 个 赐 强 也 算得 上 是 易 用 。 而 我 们 
这 里 说 的 易 用 是 将 繁杂 的 功能 和 众多 的 
操作 进行 简化 , 将 硬件 性 能 体现 在 反应 
时 间 、 等 待 时 间 上 的 减少 。 多 点 触摸 取代 
鼠标 就 是 这 样 一 个 趋势 ， 
但 你 若 将 其 安装 在 486 
上 , 硬件 性 能 上 的 制约 也 
无 法 称 之 为 易 用 。 


视觉 设计 
可 能 有 用 和 易 用 是 仁 
者 见 人 智者 见 智 , 但 视觉 
设计 应 该 是 大 家 最 容易 理 
解 的 东西 , 漂亮 是 最 容易 
2 激 起 购买 铭 ( 尤 其 是 女性 


黄 仁 屿 ， 美 稍 华 人 ，1993 年 创办 nVIDIR 一 一 今天 全 球 最 大 显卡 芯片 厂 酚 之 
一 。2001 年 黄 仁 勋 在 《财富 》“40 岁 以 下 最 富 40 人 ”排名 第 12 位 ， 位 到 


在 角球 明星 乔丹 之 前 ， 


多 拉 西 扯 


硬派 新 观点 


用 户 的 购买 欲 ) 的 东西 。 而 硬件 产品 的 漂 
亮 不 是 体现 在 外 观 上 , 而 是 软件 的 界面 、 
游戏 的 画面 上 。 为 什么 说 日 本 游戏 可 以 
用 很 烂 的 主机 性 能 达到 很 好 的 视觉 效果 
呢 , 原 其 美工 的 精工 细作 。 但 同样 
这 是 有 一 个 下 限 的 , 你 若 让 其 在 486 上 设 
计 游 戏 , 他 们 也 是 无 可 奈何 的 。 

总 而 言 之 , 把 这 些 做 好 , 那么 用 户 体 
验 就 融会 贯通 上 升 到 品牌 。 硬件 与 软件 
相 结合 而 构成 的 优秀 用 户 体验 足以 激 起 
购买 欲 。 这些 都 值得 硬件 厂商 去 深思 , 去 
考虑 未 来 的 发 展 和 前 途 。 


的 硬件 厂商 将 会 


由 于 硬件 与 软件 的 密 不 可 分 , 将 使 得 
硬件 厂商 的 发 展 有 两 条 路 可 走 。 一 条 是 
纯 代 工 之 路 , 像 富士 康 、 台积电 、 台 联 电 
一 样 。 你 设计 好 了 , 我 给 你 制造 , 是 否 能 
发 挥 硬件 性 能 , 是 否 能 有 好 的 用 户 体验 与 
我 无 关 ; 而 另 一 条 就 是 没有 工矿 设计 硬 
件 + 开 发 软件 。 我 卖 得 是 打包 方案 , 硬件 
设计 好 去 找 代 工厂 安装 上 我 写 好 的 软件 
和 为 第 三 方 软件 提供 的 接口 , 以 达到 最 佳 
的 用 户 体验 及 性 能 发 挥 。 纯 粹 地 卖 硬件 
将 会 变 得 无 所 适 从 , 注定 会 消失 在 市 场 
的 大 潮 中 ……… 


LcF 


偷 换 概 念 再 升级 ，HD6870 性 能 不 升 反 降 


RmD 代 号 为 Borts 的 显示 核心 , 即 Rodeon HD6870 (Barts XT) 与 Rodeon HD65850 (Borts PRO) 将 于 下 周 发 布 。 从 之 前 
的 消息 中 , 我 们 可 以 确定 Rodeon HD 6870 的 性 能 轻松 抛 离 CeForce GTX 460 1GB 版 本 。 从 性 能 定位 , 我 们 不 难 推测 Rodeon 
HD 6870 的 定价 将 会 比 GeForce CTX460 16B 要 略 高 。 

以 上 是 一 则 新 闻 , 可 能 有 人 看 到 这 里 会 有 疑问 : 为 什么 HD6870 要 和 GTX460 作 比较 呢 ? 答案 很 简单 啊 , 偷 换 型 号 ! 以 
往 RmD-RTi 的 显卡 以 X870、X850 为 单 核 最 高 端 , X770、X750 为 主流 档次 , X5SX0、X3X0 为 低 端 。 而 到 了 HD6000 了 系列 , 主 
流 变 成 了 HD6870、HD6850。 这 么 做 有 何 好 处 ,难道 是 高 端 难产 只 好 用 主流 产品 先 对 付 对 付 吗 ? 

RmD-RTi 基 于 什么 理由 作出 以 上 的 决定 我 们 只 能 猜测 , 但 由 此 造成 的 型 号 混乱 是 可 以 预知 的 。HD5870 的 性 能 优 于 


HD6870, 但 型 号 上 看 来 却 低 了 一 个 年 代 , = 
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JS 也 能 依靠 这 种 型 号 上 的 混乱 用 更 高 的 价格 蒙骗 很 多 不 太 懂行 的 消费 者 。 


CYpo2] 上 
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笔记 未 与 整 机 


左 有 iPhone 右 有 Rndroid 


Windows Phone 7 


Visto 那 样 一 个 悲剧 呢 ? 


琵 K 折 难点 请 


微软 于 2010 年 10 月 11 日 在 纽约 举行 的 发 布 仪式 上 推出 册 indous Phone 7 
(以 下 简称 山 P7 ) 手机 操作 系统 软件 。 这 是 微软 继 Uindous rmobile 之 后 的 
一 款 全 新 的 移动 设备 操作 系统 ， 被 微软 给 予 厚望 ， 希 望 能 够 抢 回 被 敌 食 掉 
的 市 场 份额 。 山 P7 会 成 为 像 册 indous XP 一 样 的 传奇 还 是 又 一 个 像 Uindous 


文 / 林 锐 


钦 员 二 为 庆祝 山 轴 到 生 王 模拟 于 礼 本 汕 Rh 的 开 刊 显 云 出世 次 有 下 的 信心 业 孙 并 如 此 公司 


山 P7 为 我 们 带 来 了 什么 ? 


和 @ 启 动 屏幕 。 山 P7 支 持 自 定义 开机 屏幕 。 用 户主 界面 
示 最 新 的 网 络 内 容 、 照 片 、 联 系 人 信息 等 。 好 


吧 ， 这 个 UC 桨 面 就 能 实现 。 

@@ 联 系 人 。 可 在 联系 人 药 单 中 查看 好 友 的 社交 网 络 
更 新 内 容 与 照片 。 此 处 还 向 用 户 提供 Focebook 与 
山 indous Live 个 人 页 面 更 新 功能 。 可 惜 不 支持 人 人 、 
开心 网 

和 @ 游 戏 站 。 这 不 仅仅 是 一 个 游戏 的 文件 夹 ， 它 能 访问 
游戏 号 找 新 游戏 和 连接 朋友 一 起 娱乐 。 体 现 出 Xbox 
LIVE 桩 交游 戏 的 交互 式 强项 。 正 版 游戏 人 人 都 玩 得 起 
公 ? 

和 音乐 与 视频 。UP7 想 把 手机 打造 成 媒体 播放 中 心 。 
本 地 音乐 、 流 媒体 、 广 播 以 及 栅 频 无 所 不 包 ，Zune 市 


场 也 是 这 个 体验 的 一 部 分 。 国 内 流行 版 权 成 难题- 


成 功 需要 面 对 什么 挑战 ? 
一 个 手机 的 成 功 离 不 开 手 机 

手机 硬件 生产 商 的 支持 。 如 何 

成 为 微软 在 手机 操作 系统 委 


拢 他 们 


的 首要 挑战 。 从 目前 的 局 面 看 , 未 来 的 走 


和 HTC, RT&T 


,但 三 星 、 LG 和 HT Tc 此 都 已 推出 
Rndroid 手 机 , RT&T 则 是 iPhone 的 独家 运 
合作 伙伴 在 山 P7 并 没 : 


待 时 发， 早已 失去 最 侍 
广 预算 会 不 会 


不 支持 共享 上 网 ( 共 : 
设备 通过 手机 连接 到 3G 互 联网 络 ) , 
经 支持 , 因此 这 将 成 为 

应 用 环境 不 佳 , 条 件 
软件 很 难 出 彩 。 


不 够 吸引 人 , 后 


另辟蹊径 ， 山 P7 成 功 的 捷径 


自 iPhone 横 空 出 世 之 后 , 手机 游戏 
不 知 不 觉 已 经 成 为 ppp Store 中 最 
引 消费 者 的 应 用 。 看 戏 神 作 《The 
Horvest》 在 山 P7 的 完美 , 相信 很 多 
人 才 操作 平台 的 
3 益 于 的 
JP7 能 摆脱 多 种 游戏 设计 上 
的 限制 , 例如 强大 的 CPU 和 图 形 芯片 都 
能 为 华丽 的 3D 提 
款 游戏 分 别 来 自 mGS、Gomel 
Bondoi、PopCop 以 及 TH 这 些 知 名 游戏 
开发 商 。 借助 Xnh 框 架 开发 的 游戏 将 可 
以 在 山 P7、 Xbox 和 PC 运行 , 这 就 意味 着 
山 P7 内 置 的 游戏 中 心 能 提供 一 个 骸 好 的 
游戏 联网 平台 。 

山 | 人 


还 是 市 涡 浊 说 


mh HaveaL 几 游戏 效果 寺 分 出 他 


功 止 发 稿 前 ， 山 P7 烟 出 了 一 个 新 BUG， 拔 挤 闪 存 卡 就 
会 死机 。 对 此 ， 然 软 的 解 友 是 ;不 能 取出 手机 中 的 50 
卡 或 者 更 换 新 的 9D 卡 ， 因 为 出 p7 把 SD 卡 变 成 了 系统 
存储 的 一 部 分 。 这 将 会 让 允 少 已 经 习惯 使 用 SD 卡 作为 
移动 存储 的 载体 ， 在 手机 和 电 稿 之 间 转 移 数据 的 用 户 
感到 无 语 。 
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固态 硬盘 大 餐 何 时 享 ? 


2008 年 ， 固 态 硬盘 (SSD) 开 始 出 现在 人 们 的 视野 中 ， 这 种 产品 采用 闪存 作为 存储 介质 ， 没 有 机 械 零 件 让 它 具 备 了 很 
好 的 抗震 性 ， 同 时 在 寻 道 时 间 上 ( 由 机 械 硬 盘 的 磁头 寻 道 变 成 电信 号 探 写 ) 达到 了 前 所 未 有 的 速度 ， 但 是 ， 两 年 过 
去 了 ， 固 态 硬盘 似乎 依旧 是 DIY 发 烧 友 的 “专利 ”， 这 道 大 餐 ， 普 通用 户 何 时 才能 享用 呢 ? 


这 2 年 来 固态 硬盘 的 发 展 不 可 
谓 不 迅猛 , 我 们 简单 列举 一 下 不 同 厂商 的 
各 种 态度 便 可 知 一 一 。 


芯片 级 厂商 


Intel: 倡导 SSD 的 主导 企业 , 从 技术 到 产 
品 一 应 俱全 


传统 硬盘 厂商 


锅 所: 从 完全 否定 (希捷 总 裁 语 : 容 迎 把 
硬盘 厂 都 卖 给 我 们 , 机 械 硬 盘 生 命 力 很 
旺盛 ) 到 推出 混合 式 硬盘 只 用 了 2 年 时 间 
西部 数据 : 从 不 站 可 香 推出 企业 级 固态 硬 
代 


星 : 努力 提升 机 械 硬 盘 市 场 份额 的 同时 
大 力 发 展 闪 存 业 务 


存储 器 厂商 


Pny: 试 水 SSD 

05Zz: 积极 布局 SSD 业 务 , 产品 丰富 多 样 ， 
更 新 迅速 

P91: 试 水 SSD 市 场 , 推出 了 几 款 相关 产 
品 , 观望 心态 严重 

R-DRTH: 推出 SSD 产 品 , 布局 市 场 
金士顿 : 推出 SSD 产 品 时 机 并 不 急切 , 但 
决心 坚定 , 产品 布局 完整 , 从 高 端 到 入 门 


级 产品 一 应 俱全 , 也 是 目前 SSD 市 场 最 重 
要 的 品牌 
山寨 厂商 


各 种 山寨 品牌 集中 在 2009 年 爆发 , 产 
品 从 SLC 到 mLC 颗 粒 , 主 控 芯 片 多 种 多 样 ， 
价格 便宜 而 且 性 能 不 俗 。 但 因 无 强大 产能 
及 品 控 能 力 , 2010 年 下 半年 开始 快速 消失 


提 确 | yrgpazBcarcoman 


显然 , 不 论 是 哪 一 个 厂 
商 , 在 5SD 产 品 的 先期 布局 上 
其 实 都 明白 一 
为 主流 产品 是 
间 是 唯一 的 悬疑 。 在 近期 的 采 
访 中 , 金士顿 亚太 业务 行销 副 
总 裁 陈 思 条 就 认为 , SSD 在 性 
能 方面 的 优势 非常 明显 , 绝 非 
机 械 硬盘 可 以 媲美 。 至 于 普 
及 流行 , 陈 思 困 非常 坦诚 , 他 
表示 这 和 先 有 鸡 还 是 先 有 蛋 的 道理 一 样 

“用 户 需 求 扩大 了 , 厂商 的 生产 积极 性 会 
提高 , 产能 扩大 会 带动 产品 价格 的 下 降 ，, 
因此 购买 门槛 就 会 降低 。” 

在 调查 中 记者 发 现 , 金士顿 的 SSD 产 
品 如 入 门 级 30GB 规 格 售 价 折算 下 来 1GB 
不 足 20 元 , 相 比 2009 年 高 达 近 50 元 每 GB 
的 价格 要 低 了 一 半 还 多 , 降价 幅度 非常 
大 。 而 且 根 据 了 解 , 金士顿 目前 的 30CB 
SSD 产 品 占 出 货 量 的 80% 多 , 发 展 也 十 分 


作业 界 近 两 年 有 一 个 有 趣 的 现象 , 山 
察 做 什么 ; 明 什 么 产品 “ 火 " 。 2009 年 
各 种 山寨 5SD 产 品 纷纷 推出 , 粗略 计算 一 
下 有 近 15 个 品牌 之 多 , 充分 证 明了 SSsD 产 
品 在 用 户 心中 被 接受 的 程度 有 多 高 。 但 是 
在 2010 年 下 半年 开始 , 山寨 产品 快速 撒 
出 , 难道 是 这 个 产品 "虚火 太 旺 "? 

陈 思 困 也 谈 到 了 这 个 问题 :“ 其 实 这 
是 正常 的 市 场 淘汰 机 制 , 从 根本 上 讲 , 山 
寨 品 牌 在 这 个 特殊 的 领域 不 容易 站 稳 ， 
尤其 是 SSD 产 品 最 重要 的 存储 芯片 目前 主 
要 由 三 星 和 东芝 生产 , 在 货源 的 供应 量 
上 , 自然 是 优先 保证 金 士 络 等 重要 品牌 , 
产品 品质 也 有 保障 。 而 山 商 的 货源 供 
应 不 够 稳定 , 再 加 上 近 两 年 来 像 金 士 顿 


金士顿 亚太 业务 行销 副 总 稚 陈 思 柯 


大 力 推广 $SD 产 品 , 价格 也 滑落 到 与 山 察 
品牌 几 近 相 同 的 地 步 。 无 论 从 哪个 方面 看 
山 察 品牌 都 没有 太 好 的 竞争 优势 , 退出 也 
是 很 正常 的 。 
不 仅 如 此 , 陈 思 条 还 提示 记者 留意 , 在 
品质 上 面 , 无 论 是 哪 一 个 企业 , 哪 种 技术 、 
用 什么 方式 生产 (人 工 、 机 械 化 : 
都 存在 良品 率 的 问题 , 尽管 这 个 几率 非常 
非常 低 。 而 山 察 企业 的 良品 率 几率 就 会 因 
技术 实力 的 差距 呈 几 何 式 增长 ， 
实力 的 企业 可 以 为 用 户 提供 完善 的 售后 服 
务 , 如 果 你 不 幸 “ 中 奖 ”, 企业 会 非常 负责 
的 为 你 进行 更 换 。 但 山寨 产品 可 能 会 做 了 


几 天 就 没有 这 个 品牌 了 , 售后 服务 根本 无 从 
谈 起 。 


不 过 也 有 很 多 用 户 认为 , 即便 是 现 

在 , 价格 依然 是 : 尤其 是 机 械 硬盘 的 
价格 一 降 再 降 , 固态 硬盘 看 起 来 并 不 便 
宜 。 陈 思 困 打趣 到 :“ 首 先是 性 能 上 的 差 
距 , SSD 的 性 能 机 械 硬盘 无 可 媲美 , 先 用 
享受 的 道理 其 实 大 家 都 懂 , 很 多 人 买 手 
机 是 为 了 功能 、 外 观 , 因此 很 少 有 人 会 买 
2 年 前 的 手机 。SSD 也 是 如 此 , 也 许 两 年 后 
这 个 小 容量 的 SSD 价 格 会 非常 低 , 但 是 你 
会 买 吗 ? ” [ccF [3 
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平板 挑战 iPad: 


_HARDWARE 
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王 键 http//ujion.blog<fon.comcn 


数 碍 外 设 新 闻 新 品 卫 el 


输 在 起 跑 线 上 的 竞赛 


毫 无 疑问 ， 苹 果 iPod 让 早已 死 襄 的 平板 电脑 市 场 再 度 沸腾 。 与 此 同时 ， 无 论 是 数码 厂商 还 是 传统 电脑 企业 都 开始 虎视 这 
块 香喷喷 的 蛋糕 那么， 二 者 之 间 谁 能 胜出 ? 


大 二 一 


淘宝 上 的 平板 电脑 数 以 万 计 


数码 厂商 : 积极 备战 


在 iPod 毅 开 平板 世界 大 门 之 后 , 最 早 
跟风 的 就 是 以 手机 、 mmP4 为 代表 的 数码 厂 


商 。 纵 观 时 下 可 以 买 到 的 平板 电脑 , 大 都 
是 mP4 领 域 扣 面孔 , 而 以 摩托 罗拉 、 
HTC 等 为 代表 的 手机 领域 大 们 们 也 即将 
全 面 投入 到 平板 电脑 战场 在 淘宝 搜索 一 
下 , 更 多 干 元 级 的 山寨 类 iPod 会 将 你 的 屏 
幕 撑 爆 ! 


PC 厂商 : 困难 重重 


和 众多 数码 厂商 积极 备战 平板 电脑 相 
了 。 以 联 


度 的 转变 历经 半年 时 间 , 由 此 可 见 传统 PC 
板 电脑 领域 的 “迟钝 " 反映 。 

的 不 明朗 也 是 有 苦 襄 的 。 
和 数码 厂商 不 同 , 平板 电脑 算是 智能 手机 
市 场 之 外 的 扩展 , 也 是 下 一 代 mP4 发 展 的 
方向 , 和 原 产 品 线 只 有 互补 的 关系 。 而 PC 


志 让 和 妥 好 有 2010 笠 第 1 关 


厂商 则 不 同 , 既 要 面 对 苹 果 iPod 耀 眼 的 光 
环 (价格 高 于 iPod, 人 家 为 啥 选 你 啊 ) , 还 
得 担心 平板 电脑 对 旗下 上 网 本 和 主流 笔 
记 本 的 冲击 , 毕竟 这 些 才 是 自己 的 核心 业 
务 , 平板 电脑 技术 门槛 相对 较 低 , 在 山寨 
企业 和 跨行 业 品牌 激烈 的 价格 竞赛 中 利 
润 几何 ? 


用 户 喜 欢 iPod, 喜欢 超 薄 的 身材 、 

超 长 的 待机 时 间 和 那 流畅 的 多 点 触 控 
体验 。 微 软 高 级 产品 经 理 Grsg Sullivon 
在 册 indous Phone 7 发 布 会 上 曾 表示 
山 indous Phone 7 现 阶段 并 不 适合 平板 电 
脑 , 至 于 桌面 版 的 册 indouws 7 就 更 责 提 了 
《需要 高 配置 支持 , 意味 着 产品 会 更 厚 更 
耗 电 ) 。 如 今 最 有 实力 媲美 iPod 体验 的 系 
统 就 只 剩 下 Rndroid, 实际 上 现在 已 经 推 
出 或 即将 上 市 的 平板 电脑 大 都 是 Rndroid 
阵营 成 员 。 最 关键 的 是 , 数码 厂商 特别 是 
手机 厂商 已 经 有 了 驾驭 Rndroid 系 统 的 经 
验 (比如 摩托 罗拉 和 HTC) ,而 传统 PC 厂 
商 则 一 直 在 微软 的 圈子 里 交流 , 鲜 有 涉足 
Rndroid 领 域 的 经 验 , 在 最 核心 的 系统 研 
发 上 已 经 慢 了 半 拍 。 


Rndroid 显 然 是 拉稀 二 随 市 场 的 人 


起 跑 线 上 已 见 输赢 


近日 英特尔 CE0 保 罗 。 欧 德 宁 公 开 锡 
扬 了 苹果 iPod, 肯定 了 平板 电脑 将 会 有 快 
速 发 展 , 同时 承认 平板 电脑 会 影响 PC 销 
量 , 但 这 些 并 不 会 | 
脑 市 场 的 决心 。 因为 人 家 卖 的 是 平板 电 
脑 的 硬件 平台 (Rtom 芯 片 Ook Troi) , 推广 
的 是 meeGo 系 统 (可 用 于 平板 电脑 ) , 都 
是 能 给 自己 带 来 利润 的 产品 , 少 卖 出 的 笔 
记 本 芯片 的 损失 可 以 通过 这 些 新 产品 补 
齐 。 

但 PC 厂商 呢 ? 每 卖 出 一 款 平板 电脑 
就 可 能 会 损失 一 个 潜在 的 笔记 本 客户 , 这 
是 稚 都 无 法 回避 的 问题 。 根据 分 析 机 构 
iSuppli 的 预测 , 2012 年 苹果 iPod 仍 将 占据 
561.7% 平 板 电 脑 的 市 场 份额 , 留 给 PC 厂商 
仅 有 四 成 的 空间 , 还 得 跟 善 打 价 格 战 的 山 
察 、 搜 长 规则 的 数码 企业 竞争 。 

未 来 的 平板 电脑 将 是 一 场 耐久 的 拉 
力 赛 , 贵 在 坚持 。 传统 PC 厂商 顾忌 重重 , 
在 起 跑 的 时 候 很 难 占 到 便宜 ; 而 数码 厂商 
则 会 高 歌 猛 进 , 在 一 片 蓝海 中 寻求 突破 。 
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国策 划 /电脑 爱 好 者 }》 妨 辑 部 “ 国 监 制 / 王 刍 “图 找 稿 / 王 健 CT 务 姐 括 子 


和 计 乱 的 桌面 说 拜拜 ! 


大 屏幕 、 多 点 触 控 , 高 性 能 , 当 忽 
略 价格 后 , 相信 当 一 体 电脑 在 上 
述 任 一 卖点 有 所 突破 时 都 会 另 我 
们 鲜 然 心 动 。 好 消息 是 , 越 来 越 多 
的 厂商 都 将 一 体 电脑 视 作 传统 台 
式 机 发 展 瓶 颈 的 突破 口 , 正 所 谓 

“众人 拾 柴火 焰 高 ”, 短 短 两 年 时 
间 一 体 电脑 就 解决 了 散热 和 性 能 
的 冲突 问题 , 正式 进入 "大 屏 多 核 
独 显 " 时 代 , 凭借 震撼 的 视觉 享受 
和 简约 时 尚 的 外 表 , 在 影音 娱乐 
体验 上 已 经 远 远 将 笔记 本 甩 在 后 
面 了 。 


68 。 ee 以 和 好 才 2010 


没有 了 台式 机 那 凌乱 的 连 线 , 拥 
有 了 媲美 主流 台式 机 的 性 能 , 还 
能 更 好 地 和 家 居 环 境 融 为 一 体 ， 
哦 对 了 , 现在 多 点 触 控 功 能 也 呈 
现 出 普及 的 趋势 , 随 你 的 手指 来 
指点 江山 的 尾 意 不 再 是 梦想 ! 即 
将 给 家 里 添置 PC 的 你 , 还 能 抵御 
一 体 电脑 的 诱惑 吗 ? 


那么 , 现在 的 一 体 电脑 都 有 什么 
特点 ? 在 选 购 一 体 电脑 时 还 应 该 
注意 些 什么 呢 ? 


本 期 嘉宾 
] 刍 圣 : Cfan 整 机 小 编 , 关注 一 
体 电脑 多 年 但 一 直 没有 下 手 , 原 


CT: Cfan 数 码 小 编 , 胆 大 心细 ， 
没事 喜欢 自己 搞 搞 DIY, 但 这 次 
一 体 电脑 让 他 失望 了 … 


| 娜 姐 : 稀饭 网 美女 , 已 经 换 过 两 
部 一 体 电 脑 , 她 将 教 我 们 如 何 
玩 转 一 体 电脑 的 触 控 功能 … 


AI 芋 子 : cfan 论 坛 版 主 , 他 将 根据 
4 商 网 友 的 反馈 告诉 咱们 容易 忽略 


员 证 的 一 些 选 购 细节 … 


硬件 平台 : 混乱 之 制 


CPU 多 平台 混战 

一 体 电脑 没有 "门户 " 的 观念 , 无 论 是 
上 网 本 、 笔记 本 还 是 台式 机 , 谁 的 配件 都 
可 以 唯 我 所 用 。 正 是 出 于 这 种 海纳百川 的 
心胸 , 让 一 体 电脑 的 成 本 有 着 极 大 的 压缩 
空间 , 从 3000 元 到 上 万 元 哪里 都 有 她 的 
影子 。 

如 果 以 处 理 器 和 芯片 组 划分 , 现在 的 
一 体 电脑 基本 可 以 划分 为 上 网 本 平台 、 轻 
薄 本 平台 、 笔记 本 平台 、 台式 机 平台 几 类 
( 见 委 一 ) 。 

在 核心 和 主 频 相 近 的 情况 下 , 上 述 平 
的 性 能 关系 为 : 上 网 本 < 笔记 本 < 台式 
机 (省 电 方面 正好 相反 ) ,而 且 当 一 体 电 
了 脑 搭 配 台 式 机 专用 处 理 器 和 7200rpm 硬 盘 
后 , 整体 性 能 会 有 更 明显 的 拔高 , 如 果 你 
比较 在 意 整体 的 性 能 , 建议 优先 选择 搭配 
了 台式 机 处 理 器 的 一 体 电脑 。 


SPECIALTOPIC 中 | 特别 话题 2 
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显卡 移动 称霸 

一 TDP 一 攻 攻 9 并 俗话 说 一 山 难 容 二 虎 , 一 体 电脑 内 部 空间 就 这 么 大 ， 好 不 
Rom RE ET 本。 容易 制服 了 CPU 这 只 * 电 老虎 "， 说 什么 也 不 能 让 中 高 端 台式 机 
亲 加 双核 TOQP6I100 35 出。 二 sw 二 2 和 光 本 和 
酷 春 mm 已 370wi7-7400m 35UMN45 山 。 去 丰 契 页 笔记 本 专用 的 独立 显卡 这 只 “ 热 老虎 ”再 进来 了 , 于 是 平 针 对 笔记 本 
Rom RiomD510 au Se 机 。 设计 的 移动 显卡 就 在 一 体 电脑 市 场 遍地 开花 。 当 你 看 到 某 款 

和 00 65。 才 

人 Wi 产品 参数 上 标注 的 是 TI Rodeon H05650, 不 用 问 , 这 肯定 是 
六 mobiitu 版 的 , 性 能 和 台式 显卡 的 HD5650 相 差 基 远 , 因此 不 要 
各 动 术 巡 如 Ta 325 1 下 RE 
低 功 二 双核 速 龙 3z50e 22 山 次 机 台式 机 指望 一 体 电脑 在 游戏 性 能 上 可 以 超越 台式 机 听 。 
低 功 二 速 龙 l| 双 核 。 Rinion 咱 X2 250u 25 山 放 肌 并 台式 机 
丈 龙 II 双 术 PinionIlXz2235e 45 山 大 商 页 窒 台式 机 小 提示 
这 1 本 rciss 国 和- 下 二 三 业 。 1 归 汪 的 凡事 都 有 例外 , 联想 8305 就 采用 了 台式 机 专用 的 HD5450 显 卡 芯片 , 不 
这 加 1 四 村 RE。 瑟 呈 因 二 娄 汪 区 “本 光栅 过 这 类 产品 也 只 能 引入 低 录 的 “ 捧 者 遍 ”高端 台式 显卡 还 是 一 体 电脑 的 
至 龙 | 四 核 PhenomllX4 900e 65 山 六 太太 太 女 台式 机 “ 绝 绿 体 "。 

和 触 控 时 代 : 三 国 演义 


目前 山 indous 7 支持 的 多 点 触 控 技 
术 主 要 以 投射 电容 式 (PCRP)、 电阻 式 
(Resistivej)、 和 光学 式 (Opticol) 为 主 , 它们 的 
差异 和 优 缺点 请 见 表 二 。 

电容 式 用 于 10 英 寸 左 右 的 平板 电脑 
还 好 , 要 是 用 在 20 英 十 以 上 的 一 体 电脑 上 
估计 没 多 少 人 负担 得 起 。 光学 式 触 控 技术 
在 一 体 电脑 上 的 应 用 最 广 它 利 用 了 屏幕 
外 框 上 方 X、Y 轴 的 红外 发 射 管 和 接收 


管 进行 触 点 定位 , 在 屏幕 的 对 角 线 存在 触 
控 的 “信封 缺陷 ”"。 电阻 式 触 控 屏 是 大 家 
最 典 悉 的 了 , iPhone 出 现 前 所 有 触 控 手 机 
用 的 都 是 这 种 技术 , 不 要 于 视 它 蛾 , 现在 
出 现 了 数字 电阻 多 点 触 控 面板 , 已 经 突破 
了 两 点 以 上 触 控 的 技术 瓶颈 , 触 控 效 果 已 
经 接近 光学 式 触 控 技术 , 包括 RCER Rspire 
Z5751 在 内 的 很 多 新 品 已 经 开始 武装 此 项 
技术 了 。 


光学 式 拉 技术 的 信封 辆 了 


电容 式 电阻 式 光学 式 小 提示 
优点 效果 好 , 不 容易 误 操 作 ， 成 本 低 , 定位 精准 ， 触感 轻 . 透 光 军 高 . 材 天 人 和 全 生 
可 实现 真正 意义 的 多 可 使 用 手指 输入 及 笔 和 料 成 本 相对 较 低 , 适合 和 
写 输 入 两 种 选择 


点 触 揽 


大 尺寸 显示 设备 


一 体 电 及 终结 了 合式 FC 的 鲍 蛛 网 时代 


触 控 尚 缺 杀手 级 应 用 

相同 的 配置 , 加 上 一 个 触 控 功能 价格 
可 能 就 会 增加 数 百 元 , 在 缺乏 杀手 级 应 用 
的 今天 , 触 控 功能 的 优点 并 没有 充分 发 挥 
出 来 , 它 不 可 能 取代 键盘 鼠标 , 最 多 只 能 
算是 一 种 补充 的 输入 方式 而 已 。 但 多 点 触 
控 在 未 来 的 发 展 空间 很 大 , 如 果 你 比较 倾 
心 于 类 似 iPhone 的 操作 , 有 足够 的 耐心 等 
待 , 相信 一 年 后 就 会 有 更 多 有 趣 的 应 用 出 
现 , 如 果 你 不 想到 时 再 换 新 机 , 现在 还 是 
有 必要 为 触 控 功 能 埋单 。 
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RCER Rspire Z5610 


怀 配 的 无 线 键 限 很 栈 很 强大 


采用 了 简洁 的 银色 机 
身 , 硬朗 有 型 , 科技 感 十 足 , 摆 放 在 
家 中 能 很 与 室内 装饰 相 融 合 。 
款 产 品 选用 了 23 英 寸 全 高 清 液 
歼 果 非 常 出 色 , 配合 


能 上 前 者 更 强 一 些 , 大 
需要 多 加 留意 。 
这 些 一 体 电脑 标准 的 规格 


支持 5.1 声 道 的 音频 系统 堪 称 "家 摄像头 , 通过 红外 线 的 发 射 正 确 感 
庭 影院 应 人 体 的 位 置 , 利用 随机 预 装 的 摄 
配置 方面 10 搭 载 了 强 。” 像 头 软件 可 以 玩 出 很 多 花样 。 为 了 


进一步 展现 触 控 的 魅力 , RCER 独 家 

处 理 器 ; 英特尔 酷 窒 2 四 核 08200 研发 了 TouchPortol 触 控 套 件 , 整合 

内 存 ; 40BDDR3 0 拥有 H 了 常用 的 多 媒体 功能 , 操作 起 来 也 

0 5610 拥 有 HRT 了 常用 的 多 媒体 功能 , 操作 起 来 也 
570 和 nVIDIR 。 是 非常 的 便捷 。 


显卡 ; RTImobilty Rodeon HD 4570 
显示 器 : 23 英 二 /1920x1080 像 素 
特色 光学 租 控 屏 ; 红外 线 感应 扯 像 关 


健 圣 : 触 控 有 了 , 应 用 在 哪里 ? 
降低 , 谁 部 可 以 拿 来 使 用 。 但 在 “如 何 使 用 "上 ， 


触 控 不 是 什么 深奥 的 技术 , 成 本 也 在 : 
就 凸显 出 了 厂商 之 间 的 实力 差距 , 而 


英雄 得 有 用 武之 地 

触 控 式 一 体 电脑 的 卖点 就 是 “ 玩 触 
控 ”, 可 惜 现在 缺乏 丰富 好 玩 的 触 控 软 
件 , 多 点 触 控 技术 如 果 仅 靠 册 indous 7 
系统 本 身 的 程序 , 优势 很 难 体现 。 为 此 ， 
厂商 们 大 都 会 选择 “闭关 自修 ”, 努力 
开发 独家 的 触 控 软 件 , 把 电影 .音乐 .看 
图 、 上 网 、 小 游戏 等 常用 功能 一 股 脑 给 揉 
进去 , 做 到 菜鸟 都 能 流畅 用 手指 操作 的 
地 步 , 总 之 是 谁 的 界面 炫 、 功能 强 、 操 作 


易 , 谁 家 的 一 体 电脑 就 更 好 卖 。 外 观 和 
硬件 设计 是 很 容易 被 ”复制 的 , 但 我 
一 一 一 们 在 触摸 体 

一 | 验 时 更 不 更 

通 一 | 就 得 靠 这 些 

Se 人 软件 的 支持 

人 | 了 。 在 这 方 

| 面 RCER、 华 

硕 、 联 想 、 


索尼 和 惠普 等 厂商 都 是 比较 出 众 的 , 比 
如 RCER 的 TouchPortol 软 件 就 利用 了 人 性 
化 的 大 型 图 标 将 日 常 使 用 功能 整合 在 同 
一 平台 上 , 无 论 是 界面 布局 还 是 按钮 大 


水 都 针对 触摸 进行 了 优化 。 
图 标 太 小 怎么 办 ? 
现在 大 
一 尺寸 一 体 电 
脑 基 本 都 是 
全 高 清 的 分 
辨 率 , 字体 
和 国标 都 很 
小 , 想 用 手 
大 图 标 . 看 的 条 交点 的 况 忆 指点 到 它们 


还 真有 点 困难 呢 。 没 关系 , 我 们 可 以 在 桌 
面 单 击 鼠 标 右键 , 在 查看 中 选择 大 图 标 ; 

接 下 来 点 击 资源 管理 器 界面 右上 角 “更 
多 选项 ” 图标 , 选择 “大 图 标 ” 


图 标 ”,， 再 来 看 看 屏幕 上 的 图 标 , 是 不 是 
更 容易 点 击 了 呢 ? 


体验 触 控 需 要 注意 啥 ? 

如 果 你 的 一 体 电脑 是 光学 触 控 屏 ， 
摆 放 机 器 时 尽量 不 要 让 屏幕 对 着 强 光 ， 
如 果 屏 幕 上 有 污点 也 要 及 时 擦 干净 , 否 
则 容易 出 现 触 控 失 灵 或 干扰 的 情况 ; 对 
于 电阻 触 控 屏 , 使 用 时 要 注意 按压 屏幕 
的 力道 , 避免 鲁莽 之 士 及 婴 幼 儿 的 “ 猛 
按 ”, 或 使 用 尖锐 利器 划 伤 。 现 阶段 两 种 
技术 在 使 用 时 的 差别 不 是 很 明显 , 前 文 
所 提 光 学 式 “ 信 封 缺 陷 ” 影响 有 限 , 而 改 
进 后 的 电阻 式 在 拖 搜 流畅 度 和 对 多 点 触 
控 的 支持 也 越 来 越 出 色 。 


小 知识 ”如 何 状 别 触 控 技术 
只 能 识别 皮肤 的 为 电容 式 ; 挡住 屏幕 边框 内 侧 


的 一 角 ( 红 外 晓 光 发 射 器 的 位 置 ), 如 果 魅 控 失 
灵 就 是 光学 式 , 反之 就 是 电阻 式 技术 。 
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热 老虎 ”， 
和 项 端 布 满 了 散热 了 


模块 可 以 迅速 排出 热量 , 但 随 之 而 
来 的 则 是 全 速 工作 时 较 高 的 噪音 
上 说 ， 98 在 硬件 设计 


的 是 随机 
触 控 的 软 
得 一 提 
还 拥有 支持 30 显 示 
欢 更 真实 视听 体 
关注 一 下 


已 类 | 处 理由 ;英特尔 一 春 2 四 配 094005 
5 指 数 内 存 ; 40BDDR3 

硬盘 ; 1TB7200 转 

显卡 : RTImobiity RodeonHD5730 。 站 ork Vanto 
49。 显示 荐 : 236 英 二 1920x1080 像 来 关 , 基本 可 以 秒杀 主 
9 特色, 光学 航 控 屏 ; 标 配 电视 卡 


易 用 程度 
界 而 外观 
性 能 表现 
特色 功 


验 的 同学 不 妨 儿 


ES 


届 大 家 别 被 健 圣 吓 到 , 虽然 现在 PC 系统 还 无 法 充 份 发 挥 多 点 触 控 的 优势 , 但 是 在 一 些 经 典 的 小 游戏 中 ， 
触 控 式 一 体 电脑 同样 可 以 获得 不 一 样 的 另类 体验 呢 ! 


一 体 电脑 简约 时 尚 , 屏幕 够 大 , 非常 
适合 与 家 人 一 起 进行 互动 游戏 。 将 触 控 
纳入 一 体 电 脑 标准 功能 已 成 未 来 趋势 ， 
如 何 才 能 玩 转 这 种 新 潮 的 操控 方式 呢 ? 
在 这 里 娜 姐 推荐 塔 防 类 游戏 代表 《 植 
物 大 战 便 尸 》 (下载 地 址 : http:/uuu 山 . 
newhua.com/sofr/20455.htm), 已 经 购 
买 了 触 控 式 一 体 电 脑 的 同学 可 以 尝试 一 
下 , 用 手指 操作 绝对 比 鼠 标 来 得 吏 快 ! 


建 奇特 的 机 器 来 解答 谜 题 。 下 载 地 址 : 
http://tinyurlcom/33u2zu23 


《植物 大 战 僵尸 ) 里 的 菜单 和 植物 
图 标 部 很 大 , 简直 就 是 为 触 控 量 身 定 
制 , 用 手指 “ 惟 太 阳 "和 “栽植 物 ” 的 效 
率 绝 对 比 移动 鼠标 来 得 高 。 可 惜 的 是 这 
款 游戏 虽然 可 以 用 手指 代 蔡 鼠标 ; 但 却 如 果 你 想 抢先 体验 允 志 触 控 的 乐 = 
无 法 体现 允 点 舰 控 的 优势 。 比 如 当 你 想 。 趣 ; 可 以 下 载 微软 在 年 初 发 布 的 Touch | 小 提 示 abnauaasiaykagygip 可 
用 两 根 手 指点 选 两 个 小 太阳 时 , 游戏 只 ”Pack 体验 程序 包 , 里 面 有 很 多 针对 多 。 | 及 各 由 基 闪 吕 估 关中 化 休 迁 册 的 《全 全 水 
会 根据 先后 点 选 硕 序 判断 , 如 果 是 同时 ”点 触 控 定制 的 小 游戏 , 比如 物理 学 游 箱 》《 相 玛 》 和 《连连 看 是 的 同学 可 以 
放 在 两 个 太阳 上 就 会 没有 反映 。 没 办 法 ， 。 戏 Blockboard, 我 们 可 通过 在 黑板 上 创 人 外 本 


游戏 Blockboord 攻 图 
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华硕 EeeTop ET2010HRG 


幕 , 屏 


级 别 , 想 在 上 


jy 了 9| 


面 留 下 划 
还 是 很 困难 的 。 值得 一 提 


0 显卡 的 组 合算 然 

但 足以 应 对 主流 3D 

的 挑战 。 除 了 这 些 硬 性 指标 

是 ， eeTop 系 列 一 体 电脑 全 部 


支持 RSH.E 和 RSsU 


T2010RGT 支 持 超级 显 和 电 Vibe 功 能 , 前 
脑 一 键 切换 功能 , 比如 当 你 外 接 。 者 可 以 最 大 限度 节省 电力 , 后 者 则 
处 理 中 :pmD RhoniX2 250v 总 辣 瑟 陈 同 上 上 本 泊 贼 字 丰 赛 ; 只 更 
禾 戏 机 时 ， DRGT 。 整合 互联 网 上 主流 数字 内 容 , 只 要 
人 ER 时 可 以 切 。 接 入 互联 网 间 
易 用 程度 加 | 硬盘 ; 500687200 转 pn 
界面 外 现 3。 显卡 Timobllty RedeonHD 5470 。 换 到 电 | 查 找 攻略 , 然 内容, 而 且 界 面 和 操作 都 为 触 控 进 
性 能 要 现 上 显示 器, 20 英 了 /1600x900 委 素 后 再 返回 游戏 中 继 ,非常 方 。 行 了 优化 


特色 功能 图 


特色 , 光学 镁 控 屏 ; 显示 状态 一 条 切 换 


CT: 升级 ? 有 点 难 ! 
电脑 都 是 很 含 营 的 , 想 对 一 
的 确 超越 了 传统 的 台式 机 和 笔记 


， 注重 性 能 的 同学 


电脑 进行 升级 ? 门 都 没有 ! 前 面 的 话 有 些 夺 张 , 不 
在 选 购 显卡 和 处 理 器 时 最 好 可 必 


一 体 电脑 升级 的 难度 


谁 说 笔记 本 升级 难 ? 一 体 电脑 会 说 
你 OUT 了 。 大 多 笔记 本 底部 都 给 关键 硬 
件 设 计 上 了 独立 的 挡 板 ,只 要 拧 下 螺丝 
就 能 对 内 存 、 硬盘 甚至 CPU 和 显卡 进行 
升级 。 一 体 电 脑 的 集成 度 不 逊 于 笔记 本 , 
而 且 在 拆 解 方面 的 难度 会 更 大 , 绝 大 多 
数 产品 只 给 我 们 预 留 了 内 存 升 级 的 扩展 
仓 , 动手 能 力 一 般 的 同学 建议 还 是 放弃 
DIY 的 打算 吧 。 

即使 厂商 提供 了 定制 服务 , 但 “ 杯 
具 " 的 是 一 体 电脑 的 显卡 芯片 基本 都 是 
焊 死 在 主板 上 的 , 对 游戏 性 能 的 提升 空 


适合 玩 游戏 的 一 体 电 脑 表 : 


IT 


间 着 实 有 限 。 因 此 如 果 你 喜欢 玩 游戏 ， 
建议 优先 选择 配备 了 较 高 端 显卡 的 产 
品 。 如 果 你 是 游戏 发 烧 友 , 那么 我 可 以 很 
遗憾 的 告诉 你 : 很 遗憾 , 现 阶段 的 一 体 
电脑 还 不 适合 你 , 台式 机 碰 到 最 新 杀手 
级 游戏 时 换 块 最 新 干 元 级 显卡 就 可 以 解 
决 , 而 一 体 电 脑 就 只 有 另 买 新 机 了 。 


小 提示 
一 体 电脑 升级 困难 已 经 被 很 多 厂商 重视 起 来 


比如 ROC 的 SmortOne V228( 详 见 2010 年 19 期 
评测 ) 就 支持 用 户 对 CPU,、 内 存 和 硬盘 等 关键 硬 
件 进行 定制 , 满足 了 部 分 用 户 DY 的 需求 。 


型 号 屏 帮 多 点 航 控 处 理 吴 上 内 存 硬盘 价格 

联想 deoCentreh700 23 英寸。 支持 栈 奏 5-460m BTImobilkyRodeonHD 5650 468 50068 9299 元 

微星 Wind Top RE2400 23.65 英 十 支持。 疗 且 双核 E5400| RTImobiltu RodeonHD 5730 4GB 1 799% 元 

苹果 imac (mc508CH/R) 21.5 英 寸 不 支持 醚 碍 Core 间 307GHZ 。、RTIRadeon H04670 468 500GB 919 昂 
PCLI18FCT 2 英寸。 支持 春 2 四 核 084005 TVIDIR GeForce GCT 240m 466 1TB 14999 元 
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作为 经 典 idea' 
低 配 版 本 ，B3 
色色 


层次 分 明 . 


6399: 


是 黑色 的 


。 角 摸 型 


1http:Wuuulenovo.com.cn| 800-828-2008 


触摸 型 6305 采 用 了 RmD 速 龙 
双核 235e 处 理 器 , 显卡 选用 了 人 
机 领域 旬 R HD 5450, 足 


以 满足 主流 30 游 戏 和 高 清 电 | 


鼠标 ， 


用 IZ3D 软 件 引 导 可 以 让 游戏 或 视频 


实现 30 的 显示 效果 , 喜欢 身 临 其 境 


处 理 加 : RD 球 龙 双核 235e 
内 存 : 26B DOR3 

硬盘 : 5000B 7200 转 

显卡 ; RTIRodeon HD 5450 

显示 路 : 21.5 英 寸 1920x1080 像 
特色 ; 多 点 电 用 和 控 屏 ; 支持 30 显 示 


5 指数 


易 用 程度 加 图 国 


界 而 外 观 卓 鲜 国 国 国 | 
性 能 表现 图 图 
特色 功能 加 加 


小 提示 

根据 配置 的 不 同 , 6305 拥 有 由 
欢 速 型 、 扔 摸 型 和 归 束 型 等 多 | 
本 , 欠 格 尖 难 3500 元 一 


D 游 戏 或 视觉 体验 的 朋友 不 妨 
速 型 


中 
305 畅 速 型 只 有 4000 左 
右 的 信 价 , 更 为 超 值 


耗子 :. 不 能 忽视 的 小 细节 
家 里 的 台式 机 下 岗 了 , 但 它 的 岗位 (电脑 


桌 ) 依旧 。 很 多 同学 在 选 购 一 体 电脑 时 经 常 忽 略 “ 岗 位 ” 


和 新 机 的 “不 兼 容 ” 


问题 , 在 这 里 小 弟 要 最 终 给 大 家 提 一 : 


些 醒 儿 。 


身高 带 来 的 烦恼 

如 果 你 想 让 一 
体 电脑 “ 住 ” 在 原 
全 式 电 及 的 电 及 

一 定 要 留意 机 
剖 的 记 度 、 宽度 和 下 : 
屏幕 可 调整 的 倾 上 
斜 角度 。 很 多 电脑 
桌 上 方 都 有 打印 机 、 音箱 或 书架 隔 板 , 如 
果 碰 到 身材 高 挑 的 一 体 电脑 会 非常 赣 从 
的 。 现 在 很 多 一 体 电脑 都 将 音箱 设计 在 
了 屏幕 的 底部 , 再 算 上 胸 架 会 将 机 身 的 
整体 高 度 拔高 不 少 , 此 时 就 可 能 需要 购 
买 新 的 桌子 或 更 高 的 公子 了 。 


触 控 问题 这 里 找 

很 多 用 户 在 更 换 操作 系统 后 经 常 出 
现 触摸 失灵 的 问题 , 此 时 需要 打开 控制 
面板 中 的 “ 笔 和 触摸 ”, 勾 选 “触摸 ” 选项 
卡 中 的 “将 手指 用 作 输 入 设备 ” 和 “启用 


F 要 总 临 这 证 生 和 但 


多 点 触 控 | 

笔 势 和 “ 
墨迹 ”。 

在 “ 笔 选 
项 "中 还 
可 以 对 触 & 
控 操 作 的 2: 

细节 进行 

设置 , 如 果 遇 到 了 触 控 方面 的 问题 在 这 里 
一 般 都 能 得 到 解决 。 


尽量 只 剩 一 根 线 

一 体 电脑 的 简洁 是 台式 电脑 无 法 媲 
美的 , 省 去 了 显示 器 连接 线 、 音箱 连接 
线 , 只 剩 下 一 根 电源 线 。 相信 谁 也 不 愿意 
这 种 超 简洁 的 环境 被 鼠标 和 键盘 的 连接 
线 所 破坏 吧 ? 目前 5000 元 以 内 的 一 体 电 
脑 大 都 配备 的 是 有 线 鼠 标 , 在 电脑 城 这 类 
原装 有 线 鼠 标 通常 是 可 以 回 购 的 , 建议 大 
家 将 其 卖 掉 另 购 2.4G 无 线 键 鼠 , 将 电脑 桌 


从 " 虹 蛛 网 " 的 世界 彻底 解放 出 来 。 


推荐 无 线 键 鼠 套装 : 
雷 柏 8500 花 蝴蝶 键 鼠 套装 (219 元 ) 


外 观 很 时 
尚 ,可 以 根 
据 一 体 电 
脑 的 基色 
选择 搭配 
的 色彩 版 
本 , 键盘 多 媒体 按键 丰富 , 手感 出 众 , 电池 使 用 
时 间 非 常 持久 。 


多 彩 8500G 无 线 键 鼠 套装 (168 元 ) 


科技 感 十 足 , 三 种 配色 风格 更 容易 和 一 体 电脑 混 
措 , 巧克力 键盘 配 上 荡 卵 石 鼠 标 , 给 入 一 种 时 尚 
亮丽 的 感觉 - [BrT802 


下 四 
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[期 笔记 本 与 整 机 


Intel 还 是 RhmmD? 
谁 是 低 价 上 网 本 的 最 


如 今 一 线 品牌 10 英 寸 上 网 本 的 价格 大 都 降 到 了 2500 元 以 内 ， 入 手 时 机 已 经 成 熟 。 小 明 怀 揣 现 金 到 卖 
场 走 了 一 遭 ， 却 发 现 上 网 本 也 在 上 演 着 Intel 和 RD 之 间 的 龙争虎斗 ， 那 么 两 大 平台 谁 更 值得 选 呢 2 
idlesacsyieaiiiginjiin 人 strktts 有 上 汪汪 


此 价位 Intel 上 网 本 平台 主要 以 Rtom 
n450 和 ni455 为 主 , 均 集成 CInR 3150 显 卡 
后 者 支持 DDR3 内 存 , 价格 相似 的 话 可 优先 
考虑 后 者 。 RnD 平 台 则 以 Rthlonll neo K125 
和 V105 为 主 , 其 中 K125 的 竞争 对 手 本 来 
是 比 上 网 本 更 高 端的 超 轻薄 ULV 笔 记 本 平 
台 (以 11.6 英 寸 产 品 为 主 ) , 因此 性 能 要 比 
Rtom 整 体高 出 不 少 , 它们 之 间 的 性 能 差异 
请 参考 下 表 。 


[Kmavz005 99 |zzeg 1594 
FEmetaoo5 (CPU) |2737 FE 
Pamakwanege | 1627 Taa6 1258 
入 mat2006 88 | 146 PFC 

Smanz006 (CPU) |732 523 485 
CREDIT 


HARDWARE 
| 子 
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数码 外 设 | 硬件 DiY 
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RmD: 更 善于 影音 娱乐 


从 测试 成 绩 来 看 , RmD 平 台 性 能 
更 强 , 除了 CPU 本 身 架 构 的 优势 以 外 ， 
HRTI Rodeon HD4200 集 成 显卡 也 是 功 不 
可 没 。 与 Intel 上 网 本 现役 的 CR 3150 相 
了 具备 更 出 色 的 图 形 性 能 外 , 还 支 
持 完 美的 高 清 解码 (Incel| 上 网 本 最 多 可 以 
流 贤 播 放 720P 影 片 , 打开 HD4200 显 卡 硬 
加 速 , 欣赏 1080P 影 片 时 CPU 占有 率 只 有 
30% 左 右 ) 。 


Intel: 更 节能 人 绿 好 


虽然 在 性 能 上 不 占 优势 , 但 Intel 
Rktom n400 系 列 已 经 将 CPU 

一 , 有 利于 厂商 设计 出 更 薄 的 
耗 电 量 也 有 所 降低 。 最 重要 的 是 , In kel 上 
网 本 平台 得 到 了 几乎 所 有 厂商 的 支持 , 而 
RD 上 网 本 阵营 则 只 有 联想 和 PRCER 苦 苦 


硬派 新 观 


支撑 , 用 户 的 选择 余地 较 小 。 


如 何 选 还 得 看 需求 

Inrel 平 台 上 网 本 型 号 些 多 , 品牌 和 
样式 的 选择 余地 更 大 , 2100 元 左右 就 
能 买 到 配备 450 处 理 器 的 产品 , 如 果 你 
喜欢 个 性 的 外 观 和 性 价 比 , 现 阶段 Intel 
平台 上 网 本 更 值得 选择 。 不 过 , 如 果 你 
想 在 上 网 本 上 随时 体验 《 庆 兽 争霸 3》 
一 类 早期 的 3D 游 戏 , 拥有 更 强 图 形 性 能 
的 RD 平台 上 网 本 也 是 不 错 的 选择 。 


火速 链接 : 
烛 了 解 更 多 Intel 和 DRmD 上 网 本 /轻薄 本 平台 ? 请 


参考 2010 年 16 期 P77 页 《尼罗河 来 瑙 | 轻 基本 


又 有 新 选择 》 和 P78 页 《上 网 本 升级 DDR3 内 存 
新 Rtom 值 不 值得 造 ? ) 这 两 六 文章 。 


[ccF LI 


时 区 级 玩家 的 神器 我 家 的 “外 星人 ”mlsx 


CTTTTUC 
[RICHTTEIZCTTIEEOET 

1 年 8 且 
FE 


| 不 得 不 承认 ， 我 在 选 购 笑 本 上 是 头 戎 发 


热 ， 花 了 15000 块 大 洋 配备 了 戴尔 “外 星 
人 ”15X。 老 实说 ， 我 还 有 点 怀 峰 15X 
的 性 能 ， 究 将 值 不 值 15000 元 ， 当 我 第 一 次 
使 用 后 就 贸 下 了 深刻 的 印象 : 没 错 ， 我 选 对 
了 1 ml5X 是 一 南 超 酷 的 旗 帆 级 产品 ， 机 身 
造 弄 简洁， 轮廓 较 硬 衣 ， 顶 羡 上 的 金属 外 星 
人 的 眼睛 在 开机 后 会 投射 出 夺目 的 红 光 ， 外 
形 的 确 在 开始 就 征 眶 了 我 的 心 。 不 过 ， 我 其 
实 最 着 重 的 还 是 配置 ，GTX 260m 绝 对 是 笔 
记 本 玩家 心中 的 神器 ， 只 是 标 配 的 硬盘 太 
小 ， 只 有 3206B (还 好 是 7200rpm ) ， 这 个 
价位 怎么 也 得 提供 固态 硬盘 吧 ? 


本 人 最 喜欢 的 就 是 体验 最 新 的 


游戏 大 作 , 不 过 就 那些 欧美 大 佬 开发 
的 游戏 都 是 低 配 杀手 , 我 买 这 个 游戏 
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杀 器 就 是 专门 治 服 大 佬 的 游戏 的 。 嘿嘿 ， 
在 1080P 中 开 完 全 部 特效 竟 都 能 ; 
运行 《生化 危机 5》 等 大 型 30 游 戏 , 绝对 
震撼 , 可 以 说 在 此 领域 铬 有 对 手 。 

不 过 如 此 高 的 配置 问题 也 就 来 了 ， 
首先 说 重量 , ml15X 的 重量 一 度 达 到 了 
4.286K9g, 究 其 原因 就 是 半 张 的 散热 系 
统 , 所 以 看 重 便携 性 的 用 户 就 不 要 考虑 
证 评分 可 以 考虑 给 0 分 ), ml15SX 
惨 , 玩 游戏 的 话 一 | 宇 
一 点 , 热量 更 是 高 于 普通 
直 流 笔记 本 ， 二 以 大 家 买 人 笔记 本 数 执 
垫 。 

最 后 说 一 点 , 如 果 你 想 网 购 , 就 比 
如 说 我 , 最 好 是 在 戴尔 官方 网 站 或 戴尔 
在 淘宝 的 官方 旗舰 店 购买 , 这 样品 质 和 
售后 都 有 保证 , 而 且 淘 宝 官方 网 店 还 会 
随机 写 笔记 本 的 配件 , 我 就 得 了 一 


个 散热 垫 , 很 好 吧 ! 


我 本 精彩 ， 一 个 属于 该 者 的 舞台 。 在 这 里 你 可 
家 分 享 要 本 的 使 用 技巧、 特色 功能 ， 当 然 也 可 
气 和 稿费 在 向 你 招手 ， 还 在 儿 珍 什么 ! 

的 照片 唆 ， 文 章 形式 你 说 了 算 ! 投稿 信箱 ， 


家 ， 只 要 选择 配备 nV GT425fma&RmO HD5650 级 
虽 显 卡 的 笔记 本 就 足够 了 ， 省 下 的 钱 不 如 多 买 几 
期 《电脑 爱好 者 ) 杂志 吧 | 忆 


以 和 KCFon 读 者 一 起 分 享 你 与 爱 本 的 故事 ， 和 大 
以 忠 光 缺点 和 不 足 。 每 期 只 有 一 个 机 会 咀 ， 人 


要 求 : 字数 400 字 ~600 字 ， 一 定 要 配 上 爱 本 


unongjionecfoncomcn 


[ccF IE 


投 镶 | yegpazGcin comcn 


asxa"… 针 扫 吵 茹 东 计 加 是 


《电脑 爱好 者 》2009 上 半年 合 


《电脑 爱好 者 》2009 下 半年 合 


超 低 
| 优惠 价 


国 目 世 卡 F 600z 


CE 


订 本 正文 + 附录 + 实用 DVD 光盘 
( 杂志 社 独家 发 售 ) 


款 地 址 ;北京 市 123 信 箱 


收 蒜 人 ; 
电脑 爱好 者 杂志 社 (100036) 
超 低 优惠 价 : 
56 元 ( 免 邮 葛 ) 
邮购 代码 : 09HD 
三 
010=68259307/68259457 
咨询 电话 : 
010-68258784 (周一 到 周 五 ， 
9:00=11:30 13:00-17:30) 


短信 咨询 : 
13801293315 


在 线 订 购 网 址 : 
http:7wwwscfango.com 


订 本 正文 + 附录 + 实用 DVD 光盘 


硬派 


HARDWARE 
子 


CT NttpWchaitoo blog cfon com cn 


你 的 键盘 是 真 防水 么 ? 


别 看 “ 防 浸水 ”和 “ 防 溅 水 ” 仅 一 字 之 差 ， 可 无 论 是 从 防水 能 力 还 是 价格 ， 都 因为 这 一 字 之 差 产 生 了 很 大 差别 。 


全 号 记 林 王 绍 庆生 和 琶 件 DY | 评 列 报价 | 新闻 新 品 | 要 泊 折 天 志 | 


文 / 夜 歌 


防 ; 


录 水 键盘 


防 浸水 键盘 又 称 全 防水 键盘 ， 
备 许多 导 
不 会 因 


人 
见 图 1 ) ; 包装 盒 或 键盘 表面 一 
般 会 明确 标注 出 是 


防 溅 水 键盘 


防 泪 水 键盘 与 防 浸水 键盘 最 大 的 区 
别 就 是 前 者 最 怕 水 进入 键盘 内 部 , 因此 它 
除了 拥有 众多 导 流 孔 还 有 特别 的 键 帆 设计 
( 见 图 2) 。 除 此 之 外 , 
倒 


会 比 键 盘 基 板 高 出 不 少 ( 见 
计 可 有 效 保护 刍 盘 注 膜 电路 


不 会 受到 伤害 。 

防 浸水 键盘 和 防 溅 水 键盘 防水 的 区 
别 还 有 防水 量 , 前 者 能 够 将 整个 键盘 完 
全 浸入 水 中 而 安然 无 六, 而 后 者 当 水 酒 
到 键盘 上 应 该 立刻 将 键盘 一 端 抬 起 让 水 


推荐 几 款 在 淘宝 和 卖场 比较 畅销 的 
防水 键盘 : 双飞 燕 K4-2010FS 火 力 王 光 
套装 (190 元 )、 多 彩 潜 龙 手 键盘 (118 
元 ) 、 力 胜 KB-90 优 品 防水 键盘 光学 套装 
(560 元 ) 、 达尔 优 KB-080 (50 元 ) 。 
[aryp6] 


文 /CT 


我 们 网 罗 一 切 好 玩 的 ， 新 奇 的 数码 产品 ， 这 些 宝贝 在 淘宝 上 都 可 以 找到 ， 并 且 十 分 物美 价 廉 。 


友 搜 索 关键 字 : 食品 加热 包 


Y 转 
么 民意 的 一 件 事 , 有 了 食品 加 执 包 , 不 论 是 
弛 车 步 旅行, 大 至 单 
位 也 能 随时 吃 到 热 饭 小 的 USB 


加 热 技 术 , 半 个 小 时 即 可 加 热 包 内 的 饭 
莱 , 而 一 度 电 足 足 可 以 使 用 30 天 。 在 车 上 
用 只 需 一 个 点 烟 器 转换 USB 的 接头 , 出 门 
使 用 也 不 怕 , 之 前 汐 USB 外 置 电源 可 
是 个 好 帮手 。 不 通电 的 时 候 还 可 以 保存 冰 
镇 饮料 , 一 包 多 用 


友 搜 索 关键 字 : USB 暖 手 宝 


用 US8 作 为 电源 的 周边 产品 还 真 不 少 , 加 热 
坐垫 脚 垫 、 暖 手 宝 一 类 的 小 玩意 即 实用 又 
贴心 。 这 个 小 东西 发 热 很 快 , 10 分 钟 内 温度 
可 以 达到 45 摄 氏 度 以 上 , 因为 是 5V 低 电压 ， 
所 以 很 安 : 本 写 和 


要 多 补 yk， 


太 搜 索 关键 字 : USB 加 热 片 


看 到 各 式 各 样 以 USI 
产品 是 否 很 心动 
是 花样 更 多 , 热 水 杯 垫 、 护膝 、 暖 水 袋 等 
等 , 都 可 以 尝试 。 加 热 片 一 般 有 12V、5V 等 


HARDWARE 
派 圈子 


CT httpWchaitoo blogcfon com.cn 
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好 玩 的 、 免 费 的 ， 在 这 里 帮 你 寻找 。 
下 载 地 址 : http://uuorkneuuhua.comlcfon/201021/krror 
手机 迅雷 

支持 机 型 : Symbion 


V3、V5; iPhone; 
Uindouws mobile 


Shoot me 
支持 机 型 : Rndroid 
安装 后 启用 ， 点 


了 说 明 OK 
了 | 贿 j 随 地 玩 自 拍 ， 
图 片 保存 在 Disk 下 的 
Shoot me 文件 夹 ! 


完美 的 中 载体 
你 的 
3 网络, 下载 
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诺基亚 n8 LG KV700 ( 棒 棒 糖 ) 三 星 山 ove S8500 

屏 靖 ;35 英吉 360x 640 屏 荡 : 28 英 二 240x 400 屏 萌 : 33 英 二 480x 800 

系统 ;Sumblon“3 系统 : Breu mp 系统 

CPU; 680mHz CPU; 225mHz CPU 

内 存 ， 512mB Rom + 256me RRmn 内 存 ; 128mB Rom+ 256mBRRm 内 看 

气 像 头 ，1200U 氮 像 头 ，300U) 3 
电池 ，1200mph 


“诺基亚 发 布 的 
端 旗舰 机 型 , 不: 


可 洒 , 可 沁 , 可 全 
于 洒 恒 了 
看 亲 : 汪 :9 香 - 


端 机 型 的 分 辨 率 小 气 
了 点 ";“1200 万 的 撮 像 头 
加 上 每 气 闪光 灯 能 够 拍 世 


不 错 的 照片 
时 的 电池 略 小 ” 


而 县 收费 很 多 " 。 
Yp9] 


手机 钱包 商 。 或许 iPhone 5 将 成 为 首 款 兼容 GSrm/ 
F R 以 及 CDmR 2000 两 种 网 络 标准 的 
球 , 希望 能 玩 出 特别 
人 @@ 发 布 时 间 如 果 iPhone 够 多 , 那么 应 该 
了 


下 一 代 iPhone 应 该 会 在 明年 
六 七 月 份 上 市 。 过 去 四 年 来 , 每 一 代 
新 iPhone 都 是 如 此 。 但 也 有 小 道 
称 , 由 于 顾虑 天 线 门 问题 ， 
变 年 度 更 新 ， 在 中 期 即 
月 左右 推出 一 款 改版 机 型 ， 
信号 缺陷 。 


多 全 全 区 引 汪 风 


,有 类 休 扫 刘 
2 Phone 4: 


的 主要 零 配件 
人 


定 为 明年 第 五 代 iPho 信号 的 疝 过 呈 几 供 寺 
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充电 电池 的 那些 事 儿 


电池 与 我 们 的 生活 息息相关 ， 几 乎 所 有 的 设备 都 需要 电池 的 支持 ， 比 如 游戏 手柄 、 遥 控 器 等 等 。 但 是 ， 大 多 数 情况 我 
们 都 把 目光 集中 在 手机 、mP4 等 设备 的 专用 锂电 池上 ， 反 而 忽略 了 我 们 身边 这 么 多 年 一 直 在 使 用 的 RRR、RR 电 池 了 。 


目前 大 家 接触 最 多 最 常见 的 电池 是 
锂 离子 充电 电池 , 不 过 今天 所 要 讲 的 电池 
却 不 是 它 , 而 是 与 其 同类 不 | 的 镍 氢 充 
电 它们 都 属于 充电 电池 , 但 构成 材 
料 不 同 。 或 许 正 是 由 于 锂 离子 充电 电池 的 
方兴未艾 使 用 户 忽 略 了 这 种 RR (5 号 ) 或 
RRR{(7 号 ) 规格 镍 氧 充 电 电池 的 存在 , 对 
其 已 是 似曾相识 之 感 。 而 实际 上 , 镍 氢 充 
电 电池 : 只 有 生命 力 , 尤其 是 在 手柄 、 
单反 相机 、 


相对 于 锂 离子 充电 电池 , 镍 氧 充电 
的 价格 更 为 便宜 , 前 者 一 个 的 价格 可 
后 者 的 几 倍 。 统一 的 外 形 规格 , 使 其 
兼容 性 和 适应 性 更 强 , 充电 器 选择 起 来 也 
易 , 而 不 像 锂 离子 电池 那样 所 用 专 
一 , 需要 配备 专属 充电 器 。 在 充电 的 数量 
上 , 镍 氧 充电 器 可 以 多 电池 并 充 , 比 锂电 
单 充 大 大 提高 充电 的 效率 。 

使 用 RR 和 RPR 规格 镍 氧 充 电 电池 
, 也 可 以 使 用 一 次 性 碱 性 电池 , 它 
充电 再 次 使 用 , 但 价格 却 十 分 便 
宜 , 兼容 适用 行 也 非常 强 。 表面 看 来 两 者 
的 特点 差不多 , 碱 性 电池 完全 可 以 代 蔡 镍 
氧 充电 电池 , 而 其 实 两 者 却 是 各 司 其 职 。 
对 于 耗 电 少 的 设备 , 比如 普通 还 控 器 , 石 
钟 等 , 1、2 节 碱 性 电池 就 可 以 用 上 大 
基 至 更 久 , 大 可 不 必 使 用 充电 电池 ， 
还 要 再 配 个 充电 器 , 怪 麻烦 的 。 而 对 于 耗 
电量 大 , 又 需要 频繁 更 换 电 池 的 设备 , 像 
手柄 、 数 码 相 机 、 电动 赛车 等 , 适合 用 镍 
氧 充 电 电池 , 不 仅 循 环 使 用 方便 还 十 分 省 
钱 , 毕竟 几 毛 钱 一 度 的 电价 要 比 一 次 买 上 
2 节 碱 性 电池 要 省 得 


充电 技巧 有 五 招 


镍 所 充电 电池 虽然 属于 充电 电 
但 俗话 讲 :“ 白 马 非 马 ”, 充电 材质 不 同 ， 
使 用 和 保养 肯定 也 有 不 同 之 处 。 在 使 用 需 
要 用 户 注意 的 是 : 
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小 知识 : 


电 让 根据 能 符 重 复 利用 分 为 一 次 电池 和 二 次 电池 ， 其 中 二 次 电池 也 就 是 平时 说 的 充电 电池 。 常 见 的 碱 性 电池 就 是 一 


次 电池 ， 而 充电 电池 主要 有 锦 辆 、 锦 气 、 锂 高 子 三 


1 镍 氧 充电 电池 出 厂 时 都 会 带 有 少 
量 的 电 , 使 用 时 应 先 将 电池 中 的 余 电 匡 完 
再 充电 , 这 样 反复 3~4 次 , 可 以 有 效 激 活 
电池 , 使 电池 达到 最 佳 状态 , 延长 使 用 寿 
命 。 

2 钊 氢 充 电 电池 有 诸多 容量 , 比如 
1500mRh、z2000 mhRh、2500 mhRh 等 , 不 
要 将 其 混在 一 起 使 用 或 者 充电 。 不 同型 
号 , 不 同 厂家 品牌 之 间 也 是 如 此 , 即便 容 
量规 格 相同 也 不 行 , 新 旧 电 池 混 搭 也 不 可 
以 。 因为 充电 电池 的 容量 和 体质 之 间 存 
在 差异 , 就 像 的 eneloop 电 池 具 备 自 
放电 抑 电 功 能 , 并 且 可 以 在 低温 下 正常 工 
作 , 倘若 与 其 它 混用 , 可 能 使 电池 放电 不 
完全 或 者 过 放 , 造成 电池 特性 丧失 不 说 , 
还 有 可 能 损坏 电池 .。 混 充 则 是 容易 过 充 ， 
造成 电池 漏 液 。 
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3 防止 充电 电池 短路 , 一 旦 短路 将 会 
对 电池 造成 极 大 的 伤害 , 严重 的 可 能 使 电 
池 发 热 引 起 自燃 。 反 向 充电 也 是 平时 用 户 
需要 注意 的 , 因为 反 向 充电 等 于 放电 , 会 
使 电池 内 部 紊乱 , 严重 损伤 电池 。 

4 广告 描述 一 次 性 电池 电量 强劲 时 , 
常 把 电动 赛车 相机 使 用 过 后 的 电池 用 在 
各 种 遥控 吴 上 , 这 种 情况 对 于 充电 电池 是 
不 可 取 的 , 容易 造成 充电 电池 过 放电 。 充 
电 电池 具有 截至 电压 , 当 电池 放电 达到 这 
个 数值 就 会 停止, 倘若 继续 放电 就 会 使 充 
电 电池 放电 过 量 。 放 过 电 会 导致 电池 内 压 


升 高 , 从 而 破坏 正 负极 活性 物质 , 使 电池 
电容 量 逐 渐 衰 减 。 
5 镍 氧 充 电 电池 代替 镍 锅 充 电 电 池 


除了 环保 之 外 , 有 人 说 还 有 一 个 重要 原 
因 是 前 者 没有 记忆 效应 。 其 实 不 然 , 在 镍 
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锅 、 镍 氢 、 锂 离子 三 种 充电 电池 中 , 真正 
没有 记忆 效应 的 是 锂 离子 , 镍 氧 相对 镍 锅 
的 记忆 效应 只 是 更 小 云 了 。 所 以 建议 用 户 
每 次 使 用 完 后 再 充电 , 不 要 分 段 序 电 , 一 
次 性 将 电 充满 , 更 不 要 边 使 用 边 充电 , 否 
则 会 给 镍 氧 电池 带 来 致命 的 伤害 。 


保养 电池 也 有 诀 穿 


正确 的 使 用 其 实 就 是 保养 , 除了 上 述 
还 有 一 些 专门 保养 电池 的 方法 需要 
注意 


1 充电 电池 的 绝缘 膜 不 要 随意 撕 掉 , 
时 间 不 使 用 应 将 其 从 设备 中 取出 , 因为 即 
闭 设备 , 电池 仍 会 维持 低 电 流 输出 状 
, 时 间 一 长 会 缩短 电池 的 使 用 寿命 。 电 
取出 之 后 要 放 在 阴凉 干燥 处 , 避免 阳光 


存放 前 应 将 电池 充满 后 再 存放 , 镍 
自 放 电 较 大 , 长 时 间 的 存放 自 
放电 现象 会 导致 电池 过 放电 , 从 而 损坏 
电池 。 这 也 是 为 什么 , 在 电池 保存 一 段 时 
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本 基 放 人 


间 之 后 , 需要 用 户 将 电池 充 放电 一 次 的 原 
因 。 

2 充电 充电 有 慢 充 和 快 冲 两 种 
方式 。 顾名思义 , 慢 充 的 充电 时 间 较 长 ， 
但 因 是 恒 流 充电 , 不 会 损伤 电池 。 快 冲 由 
于 加 大 充电 电流 , 从 而 缩短 了 充电 时 间 ， 
但 大 电流 也 对 电池 本 身 造成 了 伤害 , 另外 
充电 时 大 电流 多 带 来 的 发 热 问题 更 是 充 
电 电池 的 杀手 。 那 是 不 是 可 不 能 使 用 快速 
充电 器 了 ? 也 不 尽 然 , 一 些 快 冲 采用 脉冲 
或 者 脉冲 加 去 极 化 反映 结合 的 方式 充电 ， 
可 将 危害 降 到 最 小 , 还 是 可 以 使 用 的 。 没 
有 什么 特殊 情况 , 用 户 还 是 以 慢 充 为 宜 ， 
或 者 快 冲 几 次 再 慢 充 一 次 ，“ 恢 复 " 一 下 电 


讲 到 这 里 不 得 不 说 一 下 充电 器 的 选 

择 , 这 也 是 电池 保养 的 一 个 方面 。 虽 然 镍 
需要 专 配 充电 器 , 但 也 不 是 随便 

一 款 就 可 以 选择 的 , 尤其 是 快速 充电 器 。 
一 款 好 的 的 充电 器 不 仅 具备 优秀 的 芯片 


满 之 后 仅 将 饱和 显示 灯亮 起 , 任凭 充电 时 


新 闻 新 品 


电池 发 热 。 

除了 上 述 功能 现在 有 些 充电 器 还 带 
有 液晶 智能 显示 , 并 具备 自 放 电 功 能 , 比 
如 索尼 液晶 极速 充电 器 , 液晶 智能 先是 可 
以 让 用 户 及 时 掌握 电池 电量 及 各 种 充电 
状态 , 非常 直观 。 放电 功 能 则 是 针对 镍 氢 
充电 电池 的 记忆 效应 而 设计 的 , 即便 用 户 
没有 将 电 使 用 完 , 也 能 安全 的 充电 , 它 可 
以 在 充电 前 先 将 电池 内 的 余 电 消耗 完 。 
此 用 户 在 选 购 充电 器 时 不 要 盲目 , 要 针对 
主要 功能 选择 好 品牌 。 
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mnBHR 开 赛 了 


准备 好 你 的 CnmeB 电 视 吧 ! 


11 月 ，nBR (美国 职业 男子 篮球 联赛 ) 新 赛季 开打 了 | 究竟 是 齐 聚 热火 的 三 


头 厉害 ， 还 是 新 生 代 雷 霆 更 加 勇猛 ? 姚 


明 回 归 火 箭 会 有 什么 变化 ? 易建联 在 奇才 和 新 科 状元 能 探 出 怎样 的 火花 ? 不 过 ， 你 打算 用 什么 来 看 ? 不 妨 来 看 看 这 些 


带 有 三 年 资费 的 CnmB 电 视 吧 ! 


小 知识 : 什么 是 cmmB 电 视 ? 


Cmme 是 国内 自主 研发 的 第 一 套 面 向 手机 、PDR、 
mp3、mP4、 数 码 相机 、 笔 记 本 电脑 多 种 移动 终 册 
的 系统 ， 利 用 5 波段 信号 实现 “天 地 ”一 体重 昔 、 
全 国 温 游 ， 支 持 25 赛 电视 节目 和 30 套 广播 节目 。 


电视 棒 还 是 电视 ? 


目前 , 采用 CmmeB 格 式 的 设备 主要 
分 成 两 种 。 第 一 种 是 US6 接 口 的 cmms 电 
视 棒 , 优点 是 价格 出 奇 便宜 一 一 通常 200 
余 元 就 能 买 到 。 而 Cmm8 电 视 , 则 在 500 
元 以 内 就 可 以 买 到 , 虽然 贵 了 一 些 , 但 是 
带 有 屏幕 , 可 以 随身 携带 , 使 用 起 来 很 方 
便 。 此 外 还 有 就 是 GPS+Cmme 的 设备 , 一 
般 是 700 元 ~2000 元 的 价格 , 有 车 一 族 可 


投入 | yapazecan comcn 


以 考虑 一 下 。 

要 说 起 来 最 好 的 当然 是 CmmB 电 视 ， 
随时 拿 出 来 就 看 , 比较 方便 。 但 如 果 你 经 
常 坐 在 电脑 前 , 比如 上 班 族 , 完全 可 以 考 
虑 买 一 个 USB 电 视 棒 , 显示 屏 的 尺寸 绝对 
比 GCmme 电 视 的 4.3 英 寸 屏 幕 大 很 多 。 


200 元 到 500 元 随便 挑 


先 推荐 几 款 USB 的 电视 棒 , 睛 彩 
国 - 通 是 朗 视 推出 的 一 款 Cmms8 电 视 产 
品 , 价格 在 网 络 上 最 低 仅 需 230 元 , 并 含 
有 3 年 的 资费 , 非常 划算 。 其 次 是 佳 的 美 
UTV10z2 (275 元 /3 年 资费 ) 、 爱 诺 cmmmB 
电视 棒 (275 元 /3 年 资费 ) 。 


而 Cmm8 电 视 价格 要 略 贵 一 些 。 如 
比较 不 错 的 有 昂达 VT10, 价格 是 465 元 
左右 , 并 且 带 有 3 年 资费 , 此 外 像 神 行者 
T10S+ (480 元 /3 年 资费 ) 也 值得 考虑 哦 。 

除 此 之 外 , 我 们 强烈 推荐 有 车 一 族 
选 购 昂 达 VP70, GPS+Cmm8 电 视 二 合 一 ， 
总 价 才 699 元 , 相当 超 值 。 


优惠 赛 均 (一 次 性 交 费 ) 


120 元 
300 元 
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言 号 不 好 ? 无 线 耳 机 增强 有 妙招 


无 线 耳机 的 概念 虽然 推出 了 很 久 ， 但 是 似乎 一 直 没 能 成 为 人 们 的 主流 选择 ， 除 了 不 可 忽视 价格 因素 之 外 ， 往 往 不 能 达 
到 厂家 标 称 的 工作 距离 似乎 让 用 户 有 了 无 形 的 束缚 。 是 耳机 质量 不 合格 造成 的 吗 ? 还 是 使 用 方法 有 问题 ? 本 文 就 以 宾 
果 B600 无 线 耳 机 为 例 ， 教 大 家 怎么 让 无 线 耳 机 的 工作 范围 达到 最 大 。 


作为 最 便宜 的 无 线 耳机 ， 
目前 的 人 与 有 线 机 的 价格 十 分 接 


届 现 达 不 到 30 米 的 情况 , 这 并 不 
是 耳机 本 身 的 质量 问题 , 而 是 使 用 方式 的 
问题 。 


简单 有 效 的 方式 就 是 
天 线 。 由 于 耳机 天 线 是 
3600 市 而 上 没有 
产品 出 现 (对 于 绝 大 多 ; 
此 )， 所 以 更 换 天 线 是 


射 机 的 烧毁 。 那么 我 们 就 需要 把 USB 接 口 
通过 一 根 USB 延 长 线 延长 , 由 此 可 以 将 耳 


是 环境 , 对 于 无 线 耳 
明显 的 就 是 屏蔽 和 
电磁 干扰 。 当然 这 一 般 在 办 公 环境 是 不 会 
出 现 问题 的 , 但 是 在 家 庭 中 由 于 家 具 电器 


电磁 炉 、 无 线 24 240 


的 通讯 范围 造成 线 耳 机 的 
使 用 过 程 要 多 加 注意 , 尽量 使 无 线 耳 机 的 
使 用 ; 保持 空旷 

过 以 上 方 ; ] 发 现 宾 困 B600 


的 通讯 距离 可 以 轻松 突破 厂商 标 称 的 30 
米 , 已 经 完全 可 以 满足 普通 家 庭 用 户 的 使 
9 [FT 
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漫步 者 mm15 全 新 便携 体验 感受 


十 一 长 假 结束 了 ， 相 信 有 很 多 朋友 为 了 方便 出 游 购买 了 便携 音箱， 体会 到 了 便携 音箱 的 好 处 。 但 是 相信 还 有 不 少 朋 
友 对 便携 音箱 不 够 了 解 ， 那 么 本 文 就 以 漫步 者 ml 5 为 例 通过 五 大 关键 字 帮 助 大 家 了 解 便携 音箱 。 


关键 词 一 : 200 克 


从 名 字 可 以 看 出 , 便 扒 音 箱 最 大 的 卖 
点 自然 就 是 便携 了 。 小 巧 的 体积 和 非常 轻 
的 重量 非常 方便 携带 , 让 你 不 管 到 哪儿 都 
可 以 享受 到 音乐 。 稳步 者 mn15 采 用 了 眼镜 
盒 的 造型 设计 , 机 身 扁 平 , 精致 小 巧 , 重 
量 也 仅 为 200 克 , 非常 的 轻便 , 不 要 说 放 
在 背包 里 , 就 是 用 挂 绳 挂 在 手 上 甚至 是 腰 
带 上 或 者 是 放 在 口袋 里 都 不 会 让 你 感到 
负担 。 


关键 词 四 : 够 漂亮 


作为 一 款 小 巧 的 音箱 , 外 形 美观 自 
然 也 十 分 重要 , 漫步 者 由 15 造 型 简洁 
致 , 前 面板 较 平 直 , 后 面板 为 圆 弧 形 , 犹 
如 一 只 乳白 色 的 小 船 , 令 人 爱不释手 。 与 
站 1 等 产品 一 样 , m15 采 用 高 光 材 质 一 次 
性 注塑 完成 , 颜色 表里如一 , 耐 磨 性 极 
佳 。 另外 ml5 与 以 往 产 品 不 同 的 是 改 用 后 
盖 支 撑 立 起 , 如 果 不 小 心 磁 到 了 ml5 也 不 
用 担心 后 ; 折断 , 因为 独特 的 设计 
会 使 后 盖 自 动 收 起 。 


投稿 | yrgpazecancamn 


关键 词 二 : 锂电 池 


一 款 便携 音箱 , 如 果 和 普通 音 
要 有 线 的 电源 支持 那 就 失去 意 
义 了 。 漫步 者 四 15 采 用 miniUSB 供 电 接口 与 
内 震 锂 电池 的 双 供 电 模式 , 在 使 用 USB 供 
电 的 时 候 就 可 以 同时 自动 为 锂电 
不 需 单 独 充电 。 得 益 于 优秀 的 电 
统 , 在 充满 电 的 情况 下 ml5 的 350mRH 电 
池 播 放 时 间 可 以 达到 6~8 个 小 时 , 就 算出 
去 玩 一 整 天 , 相信 mnl15 也 能 轻松 应 对 。 


关键 词 五 : 够 好 听 


对 于 音箱 来 说 最 关键 的 
部 分 就 是 单元 , 好 的 单元 才 保 
证 了 好 的 音效 。 m15 采 用 了 漫 
步 者 全 新 开发 的 1.5 英 寸 钦 铁 
硼 磁 路 系统 的 铝 振 膜 扬声器 ， 
音质 纯 澈 乔 美 , 同时 配备 了 高 
效率 D 类 数字 功率 放大 器 , 提 
供 充足 的 功率 输出 , 保证 了 音 
质 。 此 外 , 作为 衡量 音质 的 重 
要 指标 之 一 , ml15 的 失真 度 要 
小 于 0.5%( 实 测 低 至 0.25%)， 
这 对 于 一 款 便携 音箱 来 说 是 
非常 出 色 的 。 

虽然 便携 音箱 重点 在 “ 便 


关键 词 三 ; SD 卡 播放 


既然 是 音箱 , 大 家 一 定 就 认为 它 是 
为 hP3、mP4、 音乐 手机 、 笔 记 本 电脑 等 
各 种 其 他 音源 提供 辅助 外 放 的 , 这 当然 
没 错 , 但 是 : 有 携带 其 他 电子 产品 的 情 
况 下 我 们 是 不 是 就 又 只 能 望 “ 箱 " 生 叹 了 
呢 ? 当然 不 会 , 漫步 者 m15 具 备 了 SD 卡 直 
读 功能 , 无 需 连 接 音源 , 只 要 插入 SD 卡 ， 
就 可 以 直接 进行 播放 , 由 1 5 支持 大 部 分 党 
见 的 媒体 格式 , 这 使 得 ml5 不 再 受到 音源 
的 限制 , 随时 随地 享受 音乐 。 


携 " 二 字 , 但 是 这 不 意味 着 它 仅仅 在 外 出 时 才 有 用 武之 地 , 还 可 以 摆 在 床 头 在 孩子 睡觉 
前 播放 童话 故事 , 伴 他 安然 入 眠 。 或 者 是 学 生 朋友 将 外 语素 材 拷 入 SD 卡 练习 口语 听力 。 


老人 们 也 可 以 用 它 听 听 评书 , 或 者 作为 晨练 的 音乐 伴奏 , 不 受 电台 广告 的 困扰 . 相信 | 


步 者 mm]1 5 出 色 的 表现 一 定 可 以 满足 不 同 口味 的 需求 。 
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谁 是 全 能 卡片 机 ? 
长 焦 广 角 通 吃 


着 医 SEE xmohs 评测 报价 新 闻 新 品 | 硬派 新 


文 /Toche 


一 台 小 小 的 卡片 机 既 能 实现 长 焦 拍 摄 ， 又 具备 广角 拍摄 ， 听 起 来 有 些 不 可 思议 。 长 焦 意味 着 体积 庞大 的 镜头 ， 广 角 则 


是 考验 变焦 、 成 像 控 制 能 力 ， 而 它们 又 要 装 进 一 个 薄 薄 的 卡片 机 。 


@@ 长 焦 的 优势 是 好 比 望 远 镜 , 可 把 远 处 的 物体 清晰 的 展现 到 眼前 。 然 而 卡片 机 的 
小 , 大 部 分 变焦 都 在 5 倍 左右 , 显然 不 能 满足 爱 拍 、 爱 玩 的 朋友 。 之 前 介绍 过 
焦 卡片 机 , 难道 就 没有 更 厉害 的 了 ? 


身材 


5 倍 、15 倍 到 底 差 多 少 ? 15 倍 变焦 也 是 目前 卡片 机 的 极限 , 再 高 唯 有 外 形 酷似 
单反 的 半 专 业 相机 了 。 


和 @ 不 必 抱怨 从 相机 的 取景 框 看 到 的 画面 太 次, 不 能 将 被 摄 的 人 物 、 景 物 “ 尽 收 眼 
底 "。 卡 片 机 的 广角 端 焦距 一 般 为 24mm~z| mm 的 视角 达到 了 75", 24mm 视 角 
更 是 达到 84", 能 拍摄 到 更 为 震撼 的 轩 物 。 所 以 , 28mm 是 及 格 线 , 24mm 才 够 


优秀 , 别 小 看 区 区 4mm, 拍摄 照片 的 空间 感 相差 很 多 。 


24mm 


一 


24mm 适 用 范围 更 广 有 限 室 间 也 能 拍 出 大 照片 。 
鳃 选 好 卡片 机 , 还 要 考虑 它 的 成 像 元 件 , CCD/Cm0s 的 尺寸 很 大 程度 上 决定 了 画 质 
上 是 越 大 ， 本 市 面 上 主 ; 尺寸 比较 : 1/1.7 英 寸 >1/2.3 英 寸 
。 另外 , 防 拌 功 少 , 在 15x 变 焦 拍 报时 , 心脏 的 跳动 都 会 引起 画面 抖 
动 , 有 和 拍摄 。 


谁 也 不 想 拍 摄 


亮 mm 时 因为 没有 防 抖 而 错过 好 机 会 。 


82 。 e 尼 委 妇 有 2z010 生 第 习 1 区 


佳能 SX2101S 
京东 报价 : 2399 元 
hatpyuuuui360budcomyproducu/204927html 


1/2.3 英 寸 的 CCD 传 感 器 , 有 效 像素 
1410 万 , 14 信 的 光学 变焦 镜头 焦距 相当 于 
35mm 的 28mm~392mm, 16: 9 的 30 英 二 
屏幕 色彩 、 精细 度 比较 好 。SX21015 较 前 代 
加 入 了 更 多 丰富 的 趣 
味 拍摄 模式 , 同时 也 
对 人 像 做 了 大 量 优化 , 
夜景 、 运动 拍摄 能 力 
有 较 大 提升 。 


富士 F305 


京 大 报价 ，2049 元 
hpyhuuuu 360buy comproducy272788html 


1/z 英 寸 的 CCD 传 感 器 , 有 效 像素 
1200 万 。15 倍 的 光学 变焦 镜头 焦距 相当 于 
35mm 的 24mm~360mm。 46 万 像素 30 英 十 
屏幕 十 分 细腻 。F305 
的 CCD 尺 寸 较 大 , 成 像 


迅速 , 
拉 刘 反 区 全 级 设 计 
更 呈 


已 有 卡片 机 如 何 改进 ? 


想 给 快 退休 的 老 机 器 二 次 生命 ? 广 
角 镜 和 增 距 镜 ( 增 距 镜 ) 是 最 佳 选择 。 分 
为 专用 和 通用 型 , 比如 素 尼 山系 列 有 专用 
的 镜头 , 而 大 多 数 卡 片 机 只 能 使 用 通用 镜 
头 。 价 格 一 般 在 100 元 ~200 元 , 有 不 同 口 
径 大 小 。 接 口 一 般 是 螺纹 口 或 磁 吸 口 , 方 
便 连 接 不 同 卡片 机 。 广角 镜 一 般 有 06 倍 、 
045 倍 等 型 号 , 倍率 越 低 , 广角 效果 越 明 
显 , 但 成 像 质 和 


片 机 连接 后 相当 于 10 倍 。 


广角 镜 和 增 距 贸 也 有 缺陷 。 午 片 决定 成 像 ， 画 面 不 清 
楚 、 变 形 都 有 可 能 发 生 。 这 与 不 同型 号 卡片 机 使 用 有 很 
大 关系 ， 信 数 过 低 的 广角 镜 容 易 造成 画面 四 周 有 暗 角 。 
选 购 时 最 好 与 麦 家 读 好 ， 不 能 用 或 效果 不 理想 可 以 退 
元 ， 毕 况 这 只 是 个 增强 卡片 机 拍摄 能 力 的 折 中 办 法 
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只 要 四 步 
全 键盘 手机 打字 速度 飞升 wm 


小 提示 
记得 点 一 下 输入 法 词 库 选项 中 的 “导入 通讯 录 ” 选项， 
手机 电话 本 内 的 姓名 全 部 会 导入 到 个 性 词 库 内 ， 

起 实现 百度 、99 、 谷 歌 等 答 入 法 之 间 词 库 共享 么 ? 
一 个 小 软件 即 可 实现 搜狗 细 胸 词 库 为 其 他 答 入 法 所 用 
《httpytinuurlcomvz4nuhr2 ) 。 


小 提示 

re 如 何 快 速 答 入 一 整 句 话 ? 肥 句 子 中 每 个 字 的 的 第 一 
属 后 刚 个 字母 ， 第 一 次 也 许 拉 不 对 ， 但 给 入 法 会 记录 下 来 
归 入 到 个 性 词 库 内 。 这 样 于 句 的 答 入 正确 率 很 高 ， 
也 大 大 所 训 输 入 速度 


看 看 从简 妇 盘 ,他 个 按键 麻 得 最 亮 ? 


(输入 法 设置 
用 的 “ 
”, 这 样 只 在 中 文 . 数 : 


极 输 入 法 ” 
功能 和 


加 En 智能 英文 
[ 马 AB 就 到 ,FEITTT 
Dab 
JID12 


词 库 下 刘 择 “导出 文本 词 库 
义 对 自己 的 个 性 词 


, 这 是 TX 
各、 


小 提示 

不 仅 搜狗 ，09、 百 度 、R4 输 入 法 也 有 类 似 功能 。 
如 何在 输入 中 文 时 快速 切换 成 英文 ? 和 电脑 输入 法 
一 样 ， 只 要 按 下 “V” 键 再 继续 答 入 字母 即 可 。 


遇 多 的 个 性 河床 筷 当 
ou 或 者 CNsoug 

之 前 的 BIn 
作 使 用 X-8 0 


到 全 工 比较 合 理 。 


鳞 模 糊 音 如 何 设置 最 好 用 ? 全 键盘 不 足 
分 朋克 者 是 使 用 朱 音 久 入 太 直板 全 键盘 不 能 单 手 使 用 , 坐 公交 
式 , 说 话 有 口音 也 会 影响 输入 正 车 或 是 走路 很 不 方便 。 而 且 手 指 相 大 的 朋 


人 全 键盘 和 滑 盖 全 键盘 


旭 音 可 以 大 大 增强 给 入 法 
力 。 分 析 了 几 个 
键 磨损 程度 上 
与 fing 与 in 人 
果 比 较 好 


急 自 定义 词 库 手机 也 能 


平时 在 电脑 上 使 用 答 入 法 都 建立 了 


司 司 下 估 执行 该 操作 
词 库 , 个 性 词 、 自 造 短 句 如 果 能 ] 9 
别 的 话 , 手机 和 输入 时 能 快 不 少 。 手机 于 查看 用 途 。 外 2 
与 电脑 的 个 性 词 库 是 一 样 的 。 可 以 直接 登 mexbin 
录 搜 狐 账户 与 电脑 同步 , 也 可 手动 编辑 词 3 机 
库 再 同步 , 后 者 更 方便 3 者 --: 
在 电脑 端 打开 输入 法 设置 选项 , 在 Eee | 着 mrwio 
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条 及 层 作 证 又 介 | 新 可 新 品 | 硕 泊 新 二 


色彩 原来 区 别 这 么 大 ! 


体验 明基 VU 山 z2420H 有 感 


前 不 久 新 购 入 了 一 款 显示 器 ， 明 基 V 山 2420H。 经 过 近 一 个 月 的 试 
用 ， 才 真正 发 现 我 的 眼睛 其 实 被 上 一 台 显 示 器 骗 了 好 久 ， 红 色 原 来 是 
这 样 的 。 

先 来 说 说 我 的 上 一 台 显示 器 ， 是 一 款 索尼 17 英 寸 的 LCD 显 示 器 ， 年 代 
久远 了 。 那 个 时 候 就 觉得 索尼 牌子 好 ， 也 不 太 懂 什么 参数 ， 总 之 看 起 
来 效果 不 错 就 入 手 了 。 这 次 新 显示 器 一 到 家 ， 两 个 并 排 一 扔 ， 才 发 现 
颜色 偏差 竟然 是 这 样 大 。 


概 ， 
他 


就 用 


| 网 络 大 补贴: 
什么 是 (CD 时 技 术 ? 


httpyuurulcderocom/shouinfa phpyid=968 


除 此 之 外 , 在 显示 器 设置 菜单 的 最 后 
人 找到 了 一 个 “电源 自动 关闭 " 选 
为 10 分 钟 。 结果 关机 后 10 


面板 


相 分 丙 由 者 数 帧 之 内 插入 : 
用 以 达到 增加 总 帧 数 的 效果 
拖 影 的 画 而 | 


其 实 TI 面板 只 能 显示 红 
实际 色 有 仅 有 265 


器 真如 宣传 中 所 + 不 仅仅 
,在 使 用 更 加 节 电 的 
特别 设计 了 电源 自动 


看 来 这 束 显示 
打 二 


面板 也 实现 了 16. 
之 下 , 差距 与 明基 
R 面 板 有 巨大 差异 


0H 采 用 的 明基 V 山 2420H 的 诸多 优点 我 无 法 


但 对 比 起 市 场 上 大 多 数 产品 ， 


端 液晶 应 用 较 
面板 。 和 1T| 呈 最 需要 的 , 这 让 我 
板 相 比 , 8L (的 面板 可 多 了 , 没有 到 责 攻 这 5 器 巨人 的 品牌 实力 , 再 买 显 
大 可 视角 度 是 该 
不 仅 如 此 


如 果 要 
戎 数 标 称 方 


吕 示 拱 式 标准 


魔术 菜单 显 奇效 
在 使 用 这 鞍 
中 , 我 还 发 现 
菜单 模式 切 ai 移动 su 退出 
Rmh 设 置 。 这 个 RmB 设 为 了 弥补 人 
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硬件 DIY 


WE 


TO 


和 山 目 


用 丝袜 给 电脑 机 箱 做 “ 防 尘 手术 ” 


前 些 年 健 圣 曾 去 海南 游玩 , 那 边 
的 环境 真 的 很 美丽 , 也 很 干净 , 一 件 衣 
服 守 了 5 天 都 不 脏 (旁人 : 那 汗 臭 呢 ? 
好 恶心 ) 。 凯 旋回 家 后 发 现 电脑 怎么 也 
打 不 开 了 , 拆 开机 箱 , Oh mu God, 映 入 
眼帘 尽 是 灰尘 , 折腾 半 小 时 除 灰 后 开 
机 正常 , 看 来 北方 的 环境 真是 硬件 杀 
手 啊 。 如 果 你 也 和 健 圣 一 样 曾 为 机 箱 
灰尘 困扰 , 不 妨 来 学 学 网 友 “ 卖 女人 的 
老 火 柴 ” 的 方法 吧 , 只 需 2 元 就 能 i 
箱 远离 灰尘 ! 
这 位 同学 的 工具 再 简单 不 过 , 2 元 
钱 分 别 买 了 一 双 性 感 的 丝袜 和 胶带 , 大 
家 不 要 想 牌 了, 丝袜 不 是 用 来 穿 的 , 而 
是 给 机 箱 做 “ 防 尘 手术 "的 材料 哦 。 一 


般 来 说 机 箱 侧面 和 背面 的 散热 孔 都 是 灰 
侍 的 最 爱 , 这 次 手术 的 对 象 就 是 这 些 家 
伙 。 

手术 很 简单 , 用 航 子 把 丝袜 胃 成 一 
块 一 块 的 , 比 散 热 孔 稍 大 一 点 即 可 , 然后 
拆 开机 箱 , 将 丝袜 块 于 盖 在 散热 孔 上 ， 
四 边 再 用 胶带 粘 住 。 听 有 的 散热 孔 
都 “ 穿 上 "丝袜 后 手术 就 完成 了 , 合 上 机 
箱 吧 , 从 此 你 的 机 箱 就 可 以 最 大 限度 地 
避免 灰尘 的 入 侵 了 , 每 股 时 间 换 一 
次 丝袜 块 就 好 了 。 

需要 注意 的 是 , 电源 风扇 的 散热 孔 
不 要 堵 上 峨 , 丝袜 要 选择 透气 的 那 种 ， 
和 全 同人 生 得 区 
。 这 个 方法 适合 非 游戏 玩家 , 如 果 


你 对 电脑 的 处 理 器 和 显卡 进行 了 超 
频 而 发 热量 大 增 就 不 要 尝试 了 。 


小 提示 ， 

厚 和 之 时 海南 正章 受 特大 时 两 的 侵 多 ， 镍 望 灾区 
的 朋友 可 以 尽快 液 过 难关 ， 侈 复 海南 岛 往日 美丽 
的 | 


LcF IE 


Q 为 什么 显卡 无 法 工作 在 PCIE 2.0 
模式 下 ， 在 GPU-Z 中 显示 “此 

图 形 卡 目前 工作 在 : PCI-EXPRESS X16 

V1.12? ” 

这 是 nVIDIR 显 卡 驱动 加 入 的 “节能 管理 

模式 "的 新 特性 。 使 用 “自动 模式 ”, 将 会 

在 GPU 负载 较 低 时 自动 将 PCIE 模 式 设置 为 


投稿 | yngrazeciancomc 


E 某 个 显卡 性 能 要 求 较 
动 转 入 V2.0。 倘若 将 模式 设置 为 “性 
能 模式 ”, 显卡 将 一 直 工作 在 PCE 20 速 率 
以 GTX480 为 例 , 在 “自动 模式 ” 下 待机 湿 
度 大 约 是 57 度 , 但 在 “性 能 模式 " 下 待机 就 


是 8z 度 。 
Q2 哪些 ? 哪 款 最 值得 购买 呢 ? 

RmD 往 往 会 屏蔽 高 端 CPU 的 不 良 核 
心 , 以 低 端 产品 的 身份 出 售 , 所 谓 开 核 就 是 
重新 开启 被 屏蔽 的 核心 , 从 速 龙 50 000 到 速 
龙 1X2 220, 开 核 已 经 成 为 了 Ri 
另 一 个 卖点 而 广 受 DIY 玩 家 | 
意 的 是 , 开 核 后 会 影响 CPU 的 
产品 上 市 越久 , 成 功 开 核 的 几率 就 越 低 。 目 
前 为 止 支持 开 核 的 RD 处 理 器 如 下 ; 


现在 支持 开 核 的 RmD 处 理 器 都 有 


开本 后 的 允 何 
过 pn xa 6o0 环 到 
FE 了 


| 地 0 X3 440 


NIX2 555 


ETEEET 


十 巷 x2 5000 ET 


mnxzzzo 
Q3 RmD 880G 主 板 的 内 存 控制 器 有 
两 种 工作 模式 ， 一 种 是 Ungonged 
模式 ， 另 一 种 是 Gonged 模 式 ， 请 问 两 种 模 
式 有 什么 不 同 ? 
在 BIOS 找 到 memoru Configurotion (内 存 管 
理 ) 一 DCT Ungonged rmode ( 双 通 道内 存 模 
式 ) , 设 定 为 Ruto 代 表 Gonged ( 单 通道 ) , 


设 定 为 Rhuous 则 代表 Ungonged ( 双 通 ii 
Conged 模 式 是 将 两 个 64bit 内 存 控制 器 视 为 
一 体 进行 数据 交换 实现 128bit, Ungonged 
模式 是 两 个 64bit 内 存 控制 器 互补 增益 进行 
数据 交换 达到 64bit+64bit, 就 性 能 来 看 后 


者 更 好 一 些 。 
人 @Q4 大 #”、 " 非 人 版、" 风 水 

卡 ”、“ 阁 害 卡 ”有 什么 区 别 ? 
原 厂 卡 是 nVIDIR 或 者 RD 官方 设计 的 标准 
卡 , 稳定 耐用 , 缺点 是 超频 能 ; 
卡 是 显卡 制造 商 在 原 厂 卡 PC 
布局 的 基础 上 升级 散热 器 或 电子 元 件 用 料 
规格 的 版 本 ; 非 公 版 卡 是 厂商 出 于 成 本 考 
虑 , 自己 设计 、 布局 的 PCB ,通常 具备 较 强 
的 超频 性 能 ; 缩水 卡 和 交割 卡 则 是 在 用 于 
人 全 全 上 简化 严重 。 形象 比喻 的 话 

是 德 产 奔 驰 ; 公 版 卡 是 国产 奔驰 ; 非 公 
二 得 入 家 并 机， 大 众 的 部 件 ; 缩水 
卡 和 阁 割 卡 虽然 也 是 一 样 的 发 动机 , 但 部 
件 则 分 别 为 夏利 和 奥迪 的 。 


显卡 中 所 谓 的 “ 原 厂 卡 ”、“ 公 
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升级 还 是 要 看 性 价 比 
金士顿 “2+1 ”方案 推荐 


一 般 2GB 内 存 老 电脑 在 装 上 山 indous7 之 后 ， 相 比 册 indowsXP 运 行 速度 明显 慢 


了 不 少 ， 


而 且 在 游戏 里 的 速度 也 同样 大 打折 扣 。 这 是 因为 瓶颈 在 内 存 上 ，2GB 


内 存 虽然 曾经 是 不 少 电脑 的 标 配 ， 但 如 今 它 也 能 难 满 足 很 多 主流 软件 的 要 求 
了 ， 更 何况 是 册 indous7。 只 要 升级 内 存 的 话 ， 相 比 全 面 升级 简单 得 多 ， 而 且 


相对 节省 不 少 成 本 。 


金士顿 VolueRom 168 DDR3 1333 内 存量 适合 
“+2” 方案 升级 选用 


首先 考 , 是 直接 增加 一 条 2G8 内 
存 ， 人 但 其 实 还 有 另外 一 
， 就 是 只 增加 一 条 106B 内 存 , 也 就 是 
级 方案 。 现在 Intel 和 RD 两 
地 " 非 对 称 双 通道 " 技术 ， 
、 不 同 规格 的 内 存 也 能 名 
建 汉 衣 折 以 现在 2CB+1GB 内 存 的 组 合 , 
也 能 打开 双 通 道 技术 , 性 能 的 提升 也 和 2 条 
2GB 相 差 无 几 。 所 以 "2 江 
绪 的 情况 , 而 且 相对 节省 成 本 , 性 价 比 更 为 


在 品牌 选择 上 , 金士顿 的 品质 一 直 
让 人 放心 。 而 且 金 士 顿 内 存 也 是 目前 市 


面 上 最 常见 的 , 例如 骇 客 神 条 (HyperX) 
和 VolueRom 两 大 系列 。 其 中 骇 客 神 条 
(HyperX ) 针对 高 端 游戏 用 户 或 者 是 超频 
玩家 。 而 VolueRom 则 适合 普通 大 众 用 户 选 
择 , 性 价 比 突出 。 

一 些 专业 测试 软件 的 考验 下 , 升级 
到 3GB 内 存 的 老 电 脑 表现 得 稳定 、 出 色 , 发 
挥 出 不 俗 的 性 能 。 而 且 经 过 moxxmEm 测 试 
软件 测试 后 , 我 们 可 以 看 到 36 和 4C 之 间 的 
差距 非常 小 , 几乎 可 以 忽略 不 计 。 而 最 为 让 
人 关心 的 游戏 表现 , 也 同样 有 了 巨大 的 改 
观 , 特别 是 在 大 型 3D 游 戏 中 , 虽然 仅 增加 了 
16G8 内 存 , 但 流畅 了 许多 。 最 重要 的 是 3GB 


存 , 在 32 位 操作 系统 中 , 不 会 有 丝毫 浪 
费 , 全 部 容量 都 能 被 利用 。 所 以 在 此 , 我 们 
还 是 要 向 各 位 需要 升级 的 用 户 推荐 金士顿 
的 “2z+1"” 方案 , 肯定 会 给 您 带 来 更 具 性 价 
比 升 级 体验 。 


小 知识 如 何 鉴别 真 假 金士顿 内 存 

在 购买 的 时 候 ， 利 用 金士顿 官方 提供 的 4 种 正品 验 
证 办 法 维护 自己 的 权利 。4 种 方法 分 别 是 “一 分 钟 
状 真 念 ”网 站 、 短 信 查 询 、 博 客 “火腿 金 畏 ”验证 
真 伤 板块 以 及 免费 维权 热线 。 对 了 ， 还 有 一 个 最 安 
全 、 彻 底 的 方法 ， 就 是 直接 到 金士顿 放心 店 购买。 
具体 信息 可 见 ，http://unuuuu kingstoncom/chino/ 
Supportlzhengpl/zhengpinhtm。 
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600 了 元 要 1TB 容 量 还 是 要 200mBps 速 度 


毫 无 疑问 ， 价 格 是 固态 硬盘 普及 面临 的 最 大 阻碍 。 


一 块 主流 的 百 G6B 固 态 硬盘 可 以 买 到 机 械 硬盘 2TB 的 容量 甚至 更 多 。 


但 在 


容量 之 外 我 们 还 应 该 看 到 固态 硬盘 的 速度 是 机 械 硬 盘 远 不 能 及 的 。 且 不 谈 Intel 系 列 那 夸张 的 几 百 mBps 传 输 速率 ， 即 使 是 
廉价 固态 硬盘 也 能 达到 200rmBps 的 速度 和 0.Xms 的 寻 址 时 间 ， 而 机 械 硬 盘 只 能 止步 在 100mBps、1Xms 的 寻 址 时 间 。 所 以 


如 果 你 对 性 能 有 很 高 的 要 求 ， 比 如 游戏 玩家 或 者 是 图 形 图 像 处 理 ， 那 么 一 块 


远离 误区 ， 寿 命 不 是 问题 

有 很 多 人 这 样 问 :“ 固 态 硬 盘 到 底 能 
losh 芯 片 标明 读 写 只 有 
, 如 果 我 应 用 到 数据 库 
之 类 的 , 或 许 读 写 比 较 频繁 的 数据 , 不 是 很 
快 就 坏 了 吗 , 那 我 们 买 一 块 固态 硬盘 不 是 
很 不 划算 "? 

由 于 Flosh 具 有 擦 除 次 数 有 限 、 先 擦 后 
写 的 特点 会 带 来 使 用 寿命 有 限 的 缺陷 为 延 
长 其 预期 使 用 寿命 , 普遍 采用 磨损 均衡 算 
法 对 各 存储 单元 进行 管理 。 均衡 算法 的 核 
心 在 每 次 写 操作 时 将 新 数据 写 入 到 最 少 被 
使 用 的 物理 块 中 , 来 达到 整个 固态 硬盘 存 
信介 质 的 均衡 。 

随 着 Flosh 芯 片 的 擦 写 次 数 不 断 提高 , 
寿命 也 不 断 的 在 提高 , 根据 目前 一 些 应 用 
情况 来 看 , 一 般 一 块 盘 的 寿命 可 以 达到 6 年 
以 上 , 而 且 控 制 器 的 算法 也 在 不 断 | 
寿命 也 从 另 一 个 方面 变相 提高 , 相信 

寿命 还 会 有 很 大 的 提升 。 
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主 控 ， 固 态 硬 盘 性 能 的 重 中 之 重 


主 控制 器 是 固态 硬盘 的 关键 所 在 , 一 
款 好 的 作用 甚至 要 比 选 用 的 闪存 颗粒 性 能 
更 为 明显 。 其 实 山寨 SSD 之 所 以 问题 多 多 ， 
拒 颈 就 是 卡 在 主 控 上 面 , 其 控制 芯片 的 数 
据 处 理 能 力 有 限 , BUG 不 少 , 对 于 存储 碎片 
的 优化 不 利 , 导致 了 众多 不 可 预知 的 问题 
出 现 。 


目前 常见 的 SSD 主 控 生产 厂家 包括 : 
Indilinx、Intel、Jmicron、 morvell、 三 星 、 
SondForce、 东芝 等 等 。 
Jmicron: 性 能 、 寿命 都 和 其 价格 一 样 
的 低 - 
Indi 
国 件 


: 性 能 不 错 、BUCG 较 多 , 常 需 刷 


: 稳定 性 好 ， 但 性 能 中 良 。 
Intet 无 敌 级 性 能 , 价格 也 非常 无 


SondForce: 唯一 能 在 SSD 技 术 上 与 


态 硬盘 是 你 不 二 的 选择 。 


Intel 抗 衡 的 主 控 , 性 能 、 稳定 性 极 佳 。 
maorvell: 企业 级 产品 性 能 强大 , 但 价 
格 非常 人 所 能 承受 ， 
东芝 : 性 能 尚 可 无 太 大 优 缺 点 , 但 性 价 
比 还 算 不 错 。 


600 元 价位 ， 固 态 硬盘 我 该 选 谁 


DCz onux ( 32GB/OCZSSD2z-10nX32G ) 
价格 : 599 元 


缓存 : 64mB 
主 控 方案 : Indilinx 


金士顿 V 系 列 SnV125-S2 (30GB ) 
价 
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把 机 箱 缩小 为 4 升 , 秆 忒 ; 趟 二 评 ;让 


看 惯 了 满 大 街 傻 平 平 的 “大 个 头 ”台式 机 ， 你 是 否 羡慕 笔记 本 小 巧 可 人 的 身材 ， 但 其 实 台式 机 也 可 以 “微型 化 ”， 何 为 
“微型 化 ”， 用 机 箱 容积 来 界定 是 最 简单 的 方法 ， 我 们 最 常见 的 主流 机 箱 的 容积 一 般 在 40L 左 右 ，1/10 的 容积 4 绝对 是 一 
个 感官 上 明显 的 变化 。 


总 结 来 讲 ， 一 共 分 为 几 点 。 


第 一 点 : 输入 /输出 接口 
光 作 小 下 条 区 多 是 


无 线 网 卡 

这 个 是 可 选项 , 由 于 mini ITX 的 PCI-E 插 
制 ， 我 们 只 能 选用 USB 网 卡 但 是 58 
所 以 板 载 无 线 网 卡 是 


NTEE 二 用 那么 


轨 低 阻 人 ODSFET 等 高 品质 主 
料 都 被 便 来 安装 在 华 
luxe 主 板 上 。 2 ] 方 


面 


、 ,一 刍 开 核 等 特色 技术 ， 是 一 


音 的 miniiTX 


DmDD Vi 接 [ ] 可 | 以 满足 主 
的 需求 ， 商 顷 和 部 分 采用 了 


由 于 体积 的 限制 ， 此 款 主 。 在 主板 提供 了 一 个 PCI.E 。 由 于 空间 的 晨 制 主板 看 到 这 里 小 小 的 EC 芯 
板 采 用 了 笔记 本 DDR3 内 存 。。 x 16 的 播 槽 ， 喜 欢 玩 游戏 。 仅 提供 了 三 个 SRTR 3.0 。 片 ， 我 们 就 知道 此 款 主 


主板 的 挫 入 /输出 接口 十 分 
丰富 ， 最 引 人 呢 目的 当 属 


设计 ， 不 过 价格 上 与 普通 。 的 用 户 ， 可 以 选择 一 丈 独 。 Gbps 鳍 口 ， 但 是 对 于 一 板 支持 USB 3.0， 并 且 在 双 天 线 的 UiFi 网 卡 ， 它 是 
台式 机 内 存 也 相差 无 几 ，。。 立 显卡 搭配 使 用 。 般 的 HTPC 来 说 3 个 还 是 稳定 性 上 miEC 控 制 的 十 分 一 所 支持 80211n 规 范 的 无 
无 伤 大 牙 。 足 铝 使 用 的 好 。 线 网 卡 。 


与 华硕 的 大 板 相同 , 此 款 主板 也 同 | 保持 了 华硕 大 板 的 


配备 了 TPU 芯 片 。 结 合 华硕 自 带 的 驱动 , 能 全 部 特 色 , 无 是 超频 都 表现 得 
够 实现 CPU 的 多 种 智能 超频 方式 。 使 用 TPU :RmD Phenomll x3 720 破 | 格外 的 强 | 4 由 主 机 的 最 佳 选择 。 


对 比 以 往 手动 超频 的 好 处 是 : 能 够 在 自动 :至 3260 保 持 稳定 , 由 于 间 
寻找 系统 速度 与 稳定 的 平衡 的 同时 , 不 占 极限 超频 测试 。 但 我 们 可 以 看 到 此 款 主 板 
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造 桌面 无 线 世界 


最 烦恼 的 事情 是 什么 ? 看 看 自己 的 桌面 ， 一 堆 线 统 ， 电 源 线 、 数 据 线 、 键 盘 /鼠标 线 、 网 线 … 
面 可 真 乱 。 怎 样 才能 让 桌面 更 清洁 呢 ? 不 妨 ， 我 们 开始 为 自己 的 桌面 打造 一 个 无 线 的 世界 吧 ! 


带 有 多 媒体 按钮 很 要 


现在 主流 
输 效 果 明 


于 早先 另 一 种 27mHz 的 无 线 


小 知识 : 什么 是 2.4G 无 线 技术 ? 

2.46 是 工作 在 Sm 频 段 的 一 个 频段 。ISm 频 段 是 工 
业 ， 科 学 和 医用 频段 。 一 般 来 说 世界 各 国 均 保留 了 
一 些 无 线 频段 ， 以 用 于 工业 ， 科 学 研究 ， 和 油 波 医 
疗 方面 的 应 用 。 应 用 这 些 频段 无 需 许 可 证 ， 只 移 
要 遵守 一 定 的 发 射 功率 (一般 低 于 1 山 ) ， 并 且 不 
要 对 其 它 频段 造成 干扰 即 可 。2.4G 无 线 射频 技术 由 
于 采用 了 专用 的 数据 通道 ， 并 且 搭 载 有 味 频 技术 和 
数据 加 证 。 所 以 ， 出 现 相似 类 段 的 可 能 性 大 大 降 
低 ， 从 而 减少 了 信号 之 间 的 干 拢 ， 保 证 了 传 给 的 稳 
定性 。 这 一 点 和 和 牙牙 、Fm 调 频 等 方式 相 比 更 具 优 
势 。 


B 尾巴 被 去 掉 后 , 什 么 才 是 是 上 
j 刻 都 要 : 
最 重要 的 一 
线 键盘 才 可 
制 中 枢 。 如 


能 是 一 


错 的 选择 , 这 可 以 让 你 在 沙发 中 
隘 
对 有 线 键盘 来 说 , 多 媒体 按钮 多 半 都 


是 食 之 无 味 弃 之 可 异 的 
键盘 来 说 就 不 是 这 样 了 , 
， 毕竟 使 用 方式 和 环境 有 了 很 
按键 就 显得 尤为 如 
所 以 , 在 选用 无 线 键盘 的 时 候 
择 带 有 多 媒体 按键 的 键盘 , 这 
会 更 方便 。 


推荐 产品 : 

雷 柏 8300 2.4G HTPC 
超级 多 媒体 键 鼠 套装 160 元 
宫 勒 U79 键 蝗 套装。 79 元 


… 七 七 八 八 算 下 来 ， 这 个 桌 


而 是 性 能 


产 胃 用 户 
完全 可 以 奉 代 有 线 
在 选用 无 线 鼠 
基 有 DPI 切换 功 | 
可 以 切换 的 磊 标 适合 不 同 分 字 状 
本 上 DPL 800~1000 训 
如 果 换 到 使 用 
和 的 台式 机 上 使 用 ， DPI 就 要 切换 
到 1500 左 右 才 可 以 了 , 移动 迟缓 , 鼠标 
实际 运行 轨迹 距离 会 加 长 , 操作 不 便 


标 9 时 候 - 鼠标 是 否 
重 要 


同时 , 无 线 鼠 标 最 好 选用 
价位 的 无 线 留 标 采用 光 
些 特 殊 材 料 上 定 


标 有 “loser" 字样 。 
推荐 产品 : 
雷 柏 T1 多 点 触 控 无 线 鼠 170 元 


双飞 燕 天 届 67630 85 元 


| 笔记 本 与 整 机 | 数码 外 设 莉 基 呈 由 二 评测 报 俐 | 新闻 新 品 


网 络 大 补贴 : 

内 兽 式 开关 机 接收 器 安装 
http:Wuwuw-irctrlcom/bbs/topic 
ospybbsid=96topicid=602 


自己 动手 退 控 开机 
httpyWuuuuxcbifomilu comjhard/harddim/2008.04 
2B/1209372049d13174html 


RE 
遥控 器 : 能 开机 最 好 
自 Vista 之 后 , Uindous 操 作 


备 [ 媒体 中 心 ) 功能 
实 开始 把 PC 


或 是 下 胸 利 用 : 主板 有 的 红 外 线 # 
能 实现 开关 机 功能 , 超级 好 用 ， 


推荐 产品 : 
YROC00 媒体 中 心 遥 控 器 85 元 
山 -King 电 脑 遥 控 器 山 6 128 元 
| 网 络 大 补贴: 
mmo 技 术 主角 


httpyhbaikeboaiducomvieuy50652htm 
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unest httpWuuestech blogcfan comcn 


可 以 用 类 | 
放 在 桌面 之 
不 说 , 使 用 也 更 加 方便 


似 上 图 中 的 理 
丰 得 整 


多 线程 下 载 工 
无 线 模块 无 法 承 
受过 多 的 并 发 线程 数 连 接 失 败 。 更换 
无 线 的 好 处 自然 是 为 了 i 


分 钱 都 不 和 
的 保鲜 肛 


用 ! 


2 这 种 传输 
可 以 让 用 上 


现在 看 看 桌面 ， 人 
"小 尾巴 " 还 在 了 。 不 久 
也 一 样 可 以 去 掉 ， 
总 在 : 月 1 


现 完全 : 
日 , 富士 通 公司 展示 了 

, 利用 磁铁 立即 为 一 个 
不 借助 电线 。 这 


无 线 桌 


络 哦 ! 


以 上 的 设备 充 | 5 并 上 3 
项 技术 允许 设备 在 距 
远 的 地 方 进 行 无 线 充电 , 这 种 
术 利 用 磁 ; 
中 传输 电荷 , 线 图 和 电 : 
设备 之 间 形 成 共振 , 从 | 


推荐 产品 : 
D-Link DIR-615 无 线路 由 器 170 元 
neETGERR 山 nR1100 无 线 网 卡 110 元 


USB 延 长线 隐 手 机 
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硬笔 启示 与 柳 机 评测 报价 硬派 新 观 到 | 
纤 落 的 美丽 你 懂 吗 moc 


AOC e2243Fw 液 晶 显 示 器 


编辑 观点 : 感应 式 0SD 按 键 、90 度 旋转 底座 、 超 薄 机 身 , 时 尚 
选择 非 他 不 可 。 


潭 亮 的 背部 曲线 , 光泽 照 人 。 


一 j 
昌 希 全 成 电路， 但 主 应 还 巧 保持 了 著作 的 鞠 确 。 
as ee 


VGR*DVI 的 搭配 基本 名 用 , 有 HDIni 就 更 好 了 . 
省 等 


体验 感受 : 外 昌 电 尖 的 采用 让 机 身体 职 得 进 一 步 了 全 
超 薄 的 和 密 在 底 座 中 

] 243F 山 显 元 四 路 以 适配器 的 出 有 
的 接 [ 也 放 到 了 ， 并 提供 了 传 


平 所 有 的 电脑 主机 都 能 人 
接口 , 对 于 拥有 108! 


[一 

吕 吕 
800-858-1777 
http:Wuwuuwuw.oocmonitorcom.cn 


EE 


规格 


六 屏幕 尺寸 ; 21.5 英 十 
太 点 距 : 0.248mm 
六 亮度 : 250nits 
女 宙 和 人 1 (动态 ) 
5m 

雪 可 杭 角度 《水 昌 / 重 直 ) : 

170* (H)/160*(V) 
坟 推 荐 分 辩 率 : 1920x1080@60Hz 
坟 显示 颜色 : 16.7 人 
六 信号 输入 : VGR、DVID 


示 吕 的 青 面 。 这 种 固定 方式 非 
放 的 转换 比较 麻烦 。 而 此 素 
较 轻 的 优势 , 只 : 


易 用 程度 六 女 太 太太 雪 广 太太 
界面 外 观 六 坟 赤 太 关 太夫 页 
性 能 要 现 六 太 六 太太 页 文 太 广 
特色 功能 太 女 女 娄 太 女 太太 太 


在 显 和 可 以 分 成 
需要 扩展 片 , 攻 和 人 - 了 生生 
使 显示 器 是 轻松 超过 


示 器 的 供电 电路 外 置 , bi 适配器 
示 器 的 体积 , 让 显示 器 的 外 形 更 加 时 hi 


< 外观 时 


于 非 广 视角 grvpzg] 


990 。 宅 站 过 好 走 2010 年 第 2 投 辣 


方面 的 空 
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和 本 与 莹 梓 | 煌 再 外 这 | 硬件 DY 重 和 浙 闻 新 品 
EVDO+GSM+WVGA 双 网 双 待 


琦 基 V800 手 机 


目前 市 场 上 3G 双 网 双 待 机 型 缺失 , 琦 基 V800 的 出 
。 其 精美 的 商务 型 外 观 , 超越 常规 的 多 项 功能 , 值得 选择 


体验 感 


琦 基 V800 是 
手机 , 这 样 的 组 合并 : 
目 


365 英 寸 高 清 屏幕 (800x480 像 素 分 辩 
色 金 属 面板 加 框 的 设计 ， 0 的 
) 的 出 现 十 分 迎合 国内 36 网 


)00 EVDO+ 
BROm+z256 


点 之 一 的 500 万 人 
延 时 拍 操 这 些 功 
速度 有 些 慢 , 对 于 运动 物体 表现 不 是 很 好 


大 口径 3 英寸 韩 


25 有 双 模 的 智能 
见识 见识 它 的 真 面 


自动 对 焦 不 过 拍照 


品质 DV 


现代 V1801 AT 摄像 机 


万 像素 的 成 像 系统 ; 10 倍 光学 变焦 镜头 ; 人 性 


全 佛 耐 设计 手感 不 错 


机 身 卡 
络 使 用 环 
JSPn 双 模 双 待 使 用 更 灵活 自生 


双 网 双 待 的 秽 于 ,强悍 的 双 SIm 卡 


设计 


500 山 像素 摄像 头 素质 值 和 


大 小 、 


念 旨 昌 全 让 V1801RT 可 满足 : 


般 家 庭 消费 群体 的 拍摄 需求 


人 


频 拍 提出 : 
确 。 除了 扣 像 具备 16 
可 以 保证 出 游 兼顾 舟 | 


司 , 现代 汽车 好 , 现代 音箱 也 
领域 , 它 推 出 的 DV 品 


蝇 质 


插 本 才 要 用 小 国 和 中 文 文字 训 明 , 扣 
作 起 来 简单 明 


内 倒 简 单 大 方 , 只 有 两 个 按键 和 一 个 SD 
卡 插 柱 


出 现 无 疑 填补 了 这 一 


Ce 


硬派 新 观 损 


400-678-8225 
http:Wuwuuwu.qigi.cc 


易 用 程度 太夫 六 坟 炎 太 二 穴 认 

界面 外 观 赤 赤 六 亦 页 
撕 数 | 作 提 机 太太 

特色 功能 赤 雪 太 广 太夫 让 炎 


规格 


太 屏幕 尺寸 : 电阻 甬 屏 3.6 英 寸 (B00x 480 ) 
六 网络 横 式 : EVDD+ GSm 双 网 双 待 

六 CPU 频率 : 524fmHz 

四 毓 512mBROm+256mB RRm 


已) EVDO + GSM 双 网 双 待 
上 分 量 比较 沉 ， 手 感 偏 大 


[YP25 


400-779-1617 
http:Wuwuw,.huundoicn.cn 


IE: 


规格 
文 格式 类 型 : 闪存 式 DV 


易 用 程度 太太 广大 大娘 炎炎 
界面 外 观 太太 太太 文 太太 
性 能 要 现 大 女 二 大 太太 坟 丰 
特色 功能 六 太太 太太 太太 六 


哆 面向 入 门 用 户 ， 性 价 比 高 


1 10X 变 焦 时 防 拌 能 力 一 般 
LcFJa 


Ripho http//alphonse.blogcfoncomucn 


面 | 等 避 林 与 柳 机 | 数码 外 设 评测 报价 硬派 新 观点 | 
HTPC 的 最 佳 伴侣 二 


多 彩 2280G Touch 键 盘 


编辑 观点 : 触摸 板 与 键盘 二 合 一 的 产品 , 搭配 HTPC 使 用 异常 
的 方便 , 是 遥控 器 完全 比拟 不 了 的 便捷 。 


王 准 的 触 拥 板 , 使 得 抛弃 鼠标 成 为 可 能 。 


键盘 蔡 面 的 筷 金 和 点 , 主要 作用 是 用 来 充电 。 


体验 感受 : 
功能 、 便 携 合 二 ; 


此 款 无 线 键盘 最 大 的 亮点 在 于 , 其 右 侧 带 有 类 似 笔记 本 的 触 控 板 , 用 户 可 以 直接 
在 键盘 上 进行 鼠标 的 操作 , 对 于 HTPC 用 户 来 说 非常 方便 , 又 节省 地 方 。 同时 还 提供 9 
组 高 使 用 频率 的 功能 热 键 。 

多 彩 28800 无 线 键盘 采用 类 似 笔记 本 悬浮 式 键 帽 剪刀 脚 结构 支撑 提供 了 舒适 的 
手感 体验 。 采用 00mhPh 锂 充电 电池 , 可 正常 使 用 15 天 , 当 电 池 电 压 过 低 时 使 用 攻 


0755-89929888 
http:Wuuwu.deluxuworldcom， 


昂 用 程度 太太 六 广大 六 广 认 
界面 外 观 太太 六 友 六 亦 雪 亦 
性 能 表现 太太 太太 文 友 
特色 功能 六 六 太太 太太 


键盘 或 功能 , 左右 中 间 的 红色 低 电 压 LED 会 闪烁 ; 键盘 在 充电 时 , 触摸 板 左右 键 中 间 的 


红色 LED 会 ， ， 当 电 池 充 满 时 会 亮 绿灯 ; 键盘 在 长 时 间 不 用 时 将 背面 On/OFF 开 关 拨 规格 
到 OFF 状 态 可 节省 电池 寿命 。 


| 
1 
女 接 口 : USB 
* 连接 方 


~ 按键 结构 : 前 刀 式 
文 多 媒体 按键 : 6 个 
六 内置 电池 容量 ;: 500mRh 


小 身材 有 大 智慧 

多 彩 2880C 无 线 键盘 的 内 部 结构 较 传统 键盘 更 加 复杂 , 九 枚 快捷 键 采 用 的 
微 动作 为 触发 开关 , 并 采用 了 Sunaptics 触 摸 板 , 这 种 触摸 板 我 们 常 在 笔记 本 电脑 上 见 计 
到 , 主 控 方 面 采 用 了 HOLTEK( 和 泰 ) 出 品 的 HT82K68E-L 形 IC 芯片 , 并 且 配 备 了 PTI( 环 地 ) 集成 触摸 板 
宇 达 科 技 ) 510 毫 安 内 秆 锂电 池 .。 按键 采用 了 笔记 本 电脑 上 流行 的 X 架 构 设计 , 三 层 薄 二 键 位 非 标准 
脐 电 路 设计 , 通过 加 固 金 属 板 牢 牢固 定 , 保证 了 键盘 的 超 薄 体 积 。 RE 


| 


ICGrP27 


投稿 | yrgpazBcincom cn 


管家 接管 全 家 电器 


Ripho http/olphonse blog<cfon .comcn 


| 笔记 本 与 整 机 | 数码 外 设 评测 报价 硬 泊 


航嘉 电源 转换 器 家 居 精 选 套装 


编辑 观点 : 无 论 是 安全 性 还 是 性 能 上 来 讲 , 此 款 套 装 足 以 满 
足 家 庭 需求 , 是 家 用 电器 电脑 的 最 佳 搭配 。 


商旅 便 所 型.PSE002, 银 折 合金 和 点 , 导电 性 能 好 ; 高 导 
砚 侈 , 超 长 寿命 ; 环保 阴 PC 材 料 ; 狠 立 US8 供 电 接口 。 


巧 管家 -P5R402, 银 争 合金 盘 点 , 导电 性 能 好 ; 高 导 严 
多, 超 长 寿命 ;环保 阴 迷 PC 材料 ; 108 过 志保 护 器 , 灵 夫 
度 高 ; CC 认 证 电源 线 。 


巧 管 家 -P5R503, 银 镶 合 金 和 点 , 导电 性 能 好 ; 高 导 确 
罗 ， 直 长 帮 全 ;下 保 阴 类 PC 材料 10 有 过 业 保护 器 丽 

证 电 小 线 ; 双 动 保护 们 技术 , 保护 使 用 者 或 
时 防 雷 保护 电路 ; 自动 通 断 外 设 电源 , 方便 省 


巧 管家 -PSR801, 银 包 合金 和 点 , 导电 性 能 好 ; 高 导 
碘 钢 , 超 长 寿命 ; 环保 阳 业 PC 材料 ; 10R 过 增 保 护 器 ， 

灵 教 度 高 :CCC 认 证 电源 线 ; 两 个 超 宽 问 是 插 孔 , 大 地 
播 头 既 松 容纳 


400-678-8388， 
http:Wwuuwuw,huntkeu,com 


易 用 程度 庆 太 文 克文 页 机 
指数 


界 而 外 观 六 六 广 太 六 赤 南 太太 
性 能 表现 太太 广 太 灵 赤 太太 
规格 

六 PSE002 


特色 功能 太太 太太 太太 


二 人 二 有 x 


动用 捍 足 、 够 安全 
价格 信 高 


体验 感受 : 


劣质 插 排 危害 大 


许多 小 品牌 、 无 牌 、 冒 牌 排 插 为 了 
降低 价格 , 提高 利润 , 干 方 百 计 节 省 用 
料 、 降 低 成 本 , 最 常见 的 手段 是 在 外 
壳 、 铜 片 和 线材 上 偷工减料 。 首先 , 选 
用 低 价 塑 料 作 原 料 , 制造 出 来 的 外 碗 
耐 温 性 差 、 阻 燃 能 力 低 , 长 期 使 用 容易 
0 导致 电路 短路 , 引发 火灾 。 

其 次 , 铜 片 一 般 是 厚度 只 有 0.4mm 的 


Co SC 


国标 美 标 。” 美 标 。 欧 标 ” 英 标 南非 标 


国标 


投 镶 | yrgpapzechn comecn 


黄 铜 度 钊 材质 , 弹性 差 、 易 老 化 变形 、 夹 
持 力 低 , 长 期 使 用 容易 造成 接触 不 良 或 
漏电 。 除 此 之 外 , 它们 多 是 回收 后 二 次 使 
用 的 再 生 铜 , 截面 积 很 小 , 通常 功率 达到 
1000 山 以 上 就 会 变 软 , 发 能。 


套装 保 你 安全 无 忧 


根据 市 场 上 消费 者 对 转换 器 需求 多 
样 性 的 增加 , 航嘉 自 去 年 开始 相继 推出 了 


个 性 时 尚 型 、 便携 商 旅 型 等 “ 巧 管 
列 。 不 但 安全 性 无 可 挑剔 , 在 功 
关 汪 由 册 此 次 推出 的 电源 转换 器 家 居 精 


务 型 、 数码 生活 型 、 安 全 普及 型 


装 就 是 其 中 的 四 款 明星 产品 组 合 。 


小 知识 电源 插 孔 的 标准 者 有 什么 ? 

一 般 按照 国家 、 地 区 分 类 有 几 
大 种 种 。 国标 、 美 标 、 欧 标 、 英 标 、 南 非 标 竺 
等 ， 分 别 对 应 以 下 的 国家 和 地 区 ， 
国标 一 中 


英 读 一 英国、 新 加 技 、 香 污 地 区 、 马 本 他、 
马尔 代 夫 等 
南非 标 _ 靖 非 等 。 
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| 当 本 外 冯 人 ER 
音质 、 外 观 样 样 不 落 下 


金 河 田 炫 01 音 箱 
观点 : 整体 表现 较为 出 色 , 考虑 到 售 价 仅 有 不 足 200 元 ， 
生生 要 三 近期 揭 机 的 较 优选 择 。 L 


是 下 汪清 全 下 同 导 后 晤 区 全 
低音 效果 。 


一 
点 慨 在 倘 相 孔 及 音量 旋钮 旁 的 凤 服 
画龙点睛 的 韵味 。 


构 色 的 国 环 让 典 划 的 黑色 烤漆 有 了 时 尚 的 风 


体验 感受 : 
典雅 外 观 ， 时 尚 风格 
金 河田 炫 01 音 条 
都 很 出 色 。 炫 01 音 箱 采用 二 Ni 


用 和 
田 的 


,可 以 与 家 居 朋 
品 在 选 料 和 做 工 
大 程度 低 杜绝 了 ; 
的 低音 音 条 
相 孔 
音量 调节 旋钮 位 于 倒 相 孔 下 方 , 方 
医 音 旋钮 。 另 一 角 为 凤凰 


0769-85057928 
http:Wuwuuwu,goldenfield.com,cn 
易 用 程度 坟 雪 太太 六 
E 指数 | 界面 外 观 妇女 女 业 广 太 女 妇 
性 能 表现 二 坟 太太 太太 太太 
特色 功能 太太 太太 太太 


应 , 简洁 大 方 ， 


性 能 优异 ， 音质 可 人 。 


:85dB 
雪 扬声器 单元 : 4 英寸 +2x 2 英寸 
雪 输出 功率 : 15 山 +z2xS 山 


区 性 价 比 出 色 
1 无 高 低音 独立 调节 


并 不 明显 , 亦 


准确 , 声音 
[arCvP29] 
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报价 四 
超 落 又 节能 
Acer S231HL LED 背 光 显 示 器 


编辑 观点 : 省 电 的 同时 显示 效果 同样 出 众 , 是 一 款 值 得 选 购 
的 显示 器 产品 


400-700-1000 
http:Wuuwu,acercom.cn 


易 用 程度 太 六 太太 太太 南 
指数 | 界面 外 现 六 六 六 庆 太 六 大庆 

性 能 表现 太太 太太 太太 赤 

特色 功能 太太 太 南 广 太 太太 


六 可 视角 度 : 3 50 


50cd ne 
有 5ms 
大 显示 色彩 ; 16.7mm 


六 分辩 率 : 1920x 1080 
文 接口 类 型 ; D.Sub，DVID 


-颜色 还 原 表现 出 众 


六 | 不 具备 广 视角 
VGR*+DV| 接 口 设计 , 注意 遇 
可 是 外 置 的 ccF [NU 


外 置式 产品 , ; 
机 身 正 面 采用 的 


馆 爷 角度 可 调 , 亦 可 使 用 支架 增强 。 隐藏 式 半 


TY ea 
丽 讯 D525ST 短 焦 投 影 机 外 和 nx 
体验 感受 :; 


千 


本 5: 三 三 9800 元 
性 一 焦 有 什么 好 处 呢 ? 以 这 款 400-888-3526 
为 例 , 要 不 到 ]1 炒 一 一 http:Wuwwwivitek,com.cn， 
寸 大 的 画面 ! 


易 用 程度 六 炎 太 太太 太太 
界面 外 观 太太 炎炎 太太 
性 能 表现 大 六 太太 太 六 
特色 功能 太太 广 克 太太 太太 


以 工作 了 , 十 分 方便 。 全 机 公 : 
仅 如 此 , DLF 技术 的 最 大 好 处 


IE 


规格 


雪 显示 技术 : 德州 仪器 DLP 

六 实际 分 辨 率 : XGR(1024 x 768) 最 高 支持 
六 SXGR+ (1400x1050) 

六 标 配 镇 头 (变焦 ) : 1.1x 变焦 ,手动 

六 投影 距离 : 0.8m~3m 


居 超 短 距 离 打出 大 尺寸 画面 


| 站 分辩 率 偏 低 
进 一 区 YP: 
短 焦 镜 头 功 不 可 没 体积 虽 小 , 接口 齐备 控制 按钮 简单 号 用 [rp31 
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人 中 | 等 训 条 与 栎 几 | 数码 外 设 评测 报价 


奢华 三 分 频 音 箱 


冲击 波 T-71 2.1 音 箱 


问 


编辑 观点 : 价格 超 值 , 功能 实用 , 回放 效果 也 表现 出 


低音 单元 面板 名 控 按钮 + 液晶 屏 显 操控 方便 
一 


中 、 高 音 单元 造型 动感 十 足 


中 音 表现 优异 , 分 类 设计 功 不 可 没 


偶 相 孔 前 置 设计 , 低音 澎 泗 项 插 


借 硬 458 有 50 卡 所 本 可 以 仿 音 析 腕 元 PC 押 放 


扬声器 单元 。 这 样 做 TIPS 有 


分 别 接 低音 、 中 音 、 


放 , 目的 是 让 各 频 音 表 现 更 
人 让 各 频段 | 音 表现 更 加 细致 278 元 


这 种 设计 的 产品 。 高 亮 钢琴 烤漆 的 黑色 外 观 动感 400-898-5666 
制 按键 让 这 款 音箱 极 具 家 电 风 , 比 起 很 多 塑料 玩 “| httpPVuWushockuavecomcn | 


具 一 样 的 多 絮 体 音箱 不 知道 好 看 了 多 少 倍 。 | 下 
在 功能 方面 这 款 T71 也 十 分 有 特色 , 音箱 带 有 SD 卡 槽 和 USB 接 口 , 通过 外 接 USB 闪 性 能 表现 太太 太太 页 太太 页 


盘 可 以 播放 (是 这 款 音 箱 的 重要 特征 之 一 。 特色 功能 庆 妇 太太 广 克 太 


的 好 处 是 
声音 还 原 度 更 高 


除 此 之 外 , 在 规格 配置 上 为 了 能 够 充分 体现 分 频 设 计 的 优越 性 , 扬声器 采用 5.25 二 一 
英寸 的 低音 单元 ,275 英寸 的 中 音 单元 以 及 1 英寸 的 球 项 丝 膜 高 音 单元 组 成 , 功率 达到 3 75dB 
了 33 山 | 5.25 英 寸 +2.75 英 寸 xz+1 英 
试听 之 下 , 其 三 声 道 音箱 一 中 不 尼 的 高 音 部 分 得 到 。 | 。 支 六 和 二 主机 及 可; 175x 250x270mm 
了 充分 弥补 , 而 且 低频 下 限 也 有 所 突破 , 人 声 ,中 音 部 分 也 较 之 普通 2 音箱 好 了 不 少 。 | 生生 直 9 有志 
样 一 来 , T71 就 不 仅 适合 游戏 、 电影 的 播放 了 , 同样 也 能 够 适合 音乐 . 尤其 是 CD 爱好 “| 。 芭 
人 1 就 不 仅 i 游戏 、 电影 的 播放 了 , 同样 也 角 万 好 集成 甬 摸 板 
/二 键 位 非 标准 
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896。 中 这 夭 妇 有 > 3 


best http/uuestech.blogcfoncomecn 


持续 热 销 要 的 抓紧 ! 


技嘉 H55M-USB3 主 板 


编辑 观点 : 性 能 强劲 的 H55 芯 片 组 主板 , 功能 多 多 , 赞 | 


FE 


E 


的 外 部 显 
体验 感受 : 
技嘉 H55m-USB3 主 板 自 推出 以 来 , 一 直 是 备 受 推崇 , 原因 只 有 两 点 , 一 是 性 能 强 
劲 , 做 工 奢 华 ; 二 十 功能 全 面 


半生 全 生生 生生 
技术 , 可 根 


先 来 说 说 这 豪华 的 做 
H55m-USB3 采 用 了 技嘉 第 二 代 动 态 : 
内 存 、 芯片 组 的 供电 方式 ， 于 处理 吕 
过 全 的 的 下 作 公 扣 技术 上 : 


稳定 性 ， 能 延长 主板 的 使 用 用 命 。 
外 H55m 本 说 , 这 款 主板 配备 了 一 个 全 方 
启动 到 恢复 , 解决 了 用 户 在 使 用 
硕 之 忧 。 不 仅 如 此 ， 人 足 了 功夫 , 诸如 USB 30 技 术 , 超 
连接 接口 , 方便 用 户外 接 各 种 设备 , 这 都 是 大 多 数 主板 不 具备 的 特性 , 也 难怪 
H557m-USB3 一 直 以 来 就 是 热 销 的 主板 产品 了 - 


中 的 


| 天 王 要 下 歼 宙 下 这 0 半 闻 新 品 


| 


800-820-0926 
http:Wuuwu.gigobutecom.cn 


:| 下 


易 用 程度 六 女 太 太太 二 亦 六 妇 
界面 外 现 坟 坟 亦 业 赤 赤 广 克 炎 
性 能 囊 现 赤 雪 太 广 太夫 太太 
特色 功能 文 太太 六 二 方太 太夫 大 


存 规格 : 双 通 道 DDR3 2000+ (0C) 
呈 这 和 : 2 条 PCHE 2.0 16x 
女 USB 接 口 : 12 个 USB 2.0 接 口 /2 个 USB 3.0 
二 接口 


功能 全 面 实用 、 做 工 帝 华 
诸多 USB 接 口 儿 
im 训 禾 风 SB 接 口 需要 用 揪 针 连 线 扩 
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| 光 至 外 设 | 硬件 DY 重 2 间 新 间 新 品 | 看 江 亲 Ms 


全 视角 超 亮 屏 | 1 
明基 VW2420H LED 

背光 显示 器 | 
编辑 观点 : 色彩 表现 力 强劲 , 又 具备 广 视角 技术 , 更 是 融合 了 aaaaaahaeaas 


LED 背 光 , V 山 2420H 是 本 年 度 最 具 吸 引力 的 显 
示 器 


让 


ET 有 
色彩 显示 油 节 的 最 出 色 技术 了 7 驹 加 罗 扫 口 外 , 从 名 再 无 其 他 , 台 和 名 
分 美观 


隐 光 显示 器 将 
展 方向 之 一 。 
# 上 , 可 以 看 到 明基 一 


FS 
2199 元 


400-888-8980 
http:Wwuuwuw,benq,.com.cn 
易 用 程度 二 雪 太太 太 雪 二 页 
界面 外 观 太太 太夫 太太 六 兴 


人 狂 能 表现 坟 太 广 太太 太 六 方太 
特色 功能 二 太太 太夫 太 广 太太 


源 部 分 改 用 外 填 , 因此 机 内 电路 实 1 ， E | 


雪 显示 屏 尺寸 : 24 英 寸 1920x 1080 16 : 9 
六 药 光 类 型 : LED 滑 光 

六 对 比 度 : 3000 ; 1 

妆 可 视角 度 : 178”/178” 

六 接口 类 型 : D-Sub、DVHD、HDml 


忆 色彩 表现 力 极 强 ， 可 视角 度 非常 大 


清 匠 无比 。 
二 不 支持 支架 更 换 


[aa [YP34] 


98 人 必 和 妇 和 


asiaiiiaasuaaaali 
cFan 帮 你 插 


读者 ; 守 天 
要 求 一 : 价位 在 4000 元 -7000 元 之 间 ; 
要 求 二 : 影视 动画 专业 , 经 常 使 用 Maya 等 软件 需要 


ItelCoei355032GHX 襄 
内 不 “| 金 邦 266DDR31333( 干 祠 ) 
| 金士顿 SSDnou 火山 V 系 列国 | 
砚 胃 ”|646B | 风 
| 画 部 数据 50068720016fnB/ 
SRTR 
主板 华硕 P7H55-f 
显卡 影 她 GT5450 骨 灰 黑 将 
显示 器 HociFz3 二 全 
光驱 索尼 DDu16155 
键 刀 / 键 邮 
机 箱 电源 
音箱 
URComcTE460KO-F 


推荐 亮点 

从 上 面 的 要 求 来 看 , 用 户 所 需 的 是 影视 动画 
学 习 及 游戏 多 功能 机 型 。 由 于 用 户 对 色彩 还 原 效 
果 要 求 较 高 , 这 里 选择 了 IPS 面 板 的 ROC ifF23, 无 
论 是 色彩 还 是 可 视角 度 都 可 以 满足 该 读者 要 求 ， 
并 且 远 超 诸多 Tn 面 板 的 显示 器 。 还 有 就 是 电源 要 
注意 , 影视 动画 及 游戏 都 会 造成 系统 高 负载 , 因 
此 散热 和 强大 充足 的 供电 是 要 考虑 充分 的 。 

同时 , 拥有 强劲 性 能 的 固 坊 硬盘 将 大 幅度 提 
升 泻 染 储存 速度 , 而 且 由 于 电子 式 擦 写 的 机 械 硬 
盘 理 论 上 不 存在 寻 道 时 间 , 游戏 的 读 取 速 度 也 会 
变 得 异常 迅速 。 总 体 而 言 , 现今 不 到 7000 元 就 可 
以 达到 中 高 端 电脑 的 技术 性 能 , 这 在 前 几 年 是 不 
可 想象 的 。 


投 村 上 yoparttetr 


派 


unest http-Wuuestechblog .cfon .com cn 


评测 报价 站 天 二 2 


电影 和 玩 玩 cs 火 鸟 一 类 的 游戏 


要 求 四 : 硬盘 iTB 以 上 , 如 果 可 以 的 话 加 个 固态 硬盘 做 系统 盘 
要 求 五: 不 需要 刍 鼠 和 音箱 


ET mtel Core 忆 530255CHX 合 ) 735 

内 存 人 金泰 克 2GBDDR3 1333 250 元 
入 捷 176720012/3211B 5 到 
金 士 颖 SnV125-S2/30CB 6500 元 

两 映 素 TH5SHDSX 了 

集成 本 一 
先锋 DVD.230D 党 
LeEzz40T 1460 元 

机 箱 电源 受 国 者 CR-E509+ 长 城 双 动力 8TX3600 

计 4682 元 


虽然 Intel 平 台 向 来 昂贵 , 但 5500 的 预算 对 于 间 + 全 所 大 加 本 的. 另 
生疏 于 放生 全 和 生生 是 : 
节省 一 : 有 大 的 本 


|Rmo Rthion541X2245( 合 ) 
风 2GBDDR31333 


250 元 


目 立 50008720016TiB/SRTR 
| 孩 吉 CR-680GT-DZH 580 元 
集成 
加 ROCFZ2S 
证 析 ni800 本 
标 箱 电源 大 水 牛 RD408+ 长 城 静音 大 师 RTX-350SD 310 元 
总 计 
说 实话 现在 高 清 电影 、Photoshop 及 网 页 设计 , 哪 一 个 对 于 配 和 管 的 要 求 也 


不 苛刻 , 尤其 是 集 显 天 ie 选择 硬件 更 是 容 : 
用 户 选 择 RID 平 台 可 以 很 好 的 控制 装机 | 
入 门 配置 , 在 硬件 的 选择 上 越 

于 压低 预算 , 硬件 方面 商家 势必 就 要 弄 
配件 。 要 不 即便 | 讽 强 完成 , 整体 的 品 


题 还 是 用 户 自己 苦恼 。 所 以 对 于 低 端 入 门 自己 有 限 的 用 户 , 浪费 
但 言 目的 要 求 低 价 也 是 不 可 取 的 , 入 门 配 置 更 需要 注意 品质 。 


[EryP35] 
an 帮 你 抽 , 由 CFan 的 小 编 帮 助 你 挑选 硬件 并 刊登 
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机 箱 
型 号 平均 价 (元 ) 
动力 年 绝 全 TO aao 
动力 类 年 沁 办 下风 FO1 aeo 
的 至 对 拓 上 才 RCK300 zas 
的 泽 厅 扣 者 ao 
可 时 mol 265 > 
多 了 mull8 as0 
全 河 图 夫 林 2873 263 
使 末 因由 风 B2158 az20 > 


和 随 着 硬件 性 能 不 断 地 提升 , 虽然 用 户 对 机 箱 的 防 辑 射 能 力也 
越 来 过 重 机 ,但 不 少 用 户 对 机 稍 防 辐射 吉 不 是 很 了 解 。 除 了 一 
役 对 做 工 及 材料 的 认识 之 外 , 能 热 孔径 大 小 也 是 防 辑 身 的 一 个 
方面 , 合理 的 大 小 茎 可 以 有 利于 航 扑 , 又 能 兼 邓 防 加 射 ,所 以 用 
户 对 于 一 些 没有 设计 能 力 的 杂 牌 要 格外 的 注意 。 还 有 辟 是 Eml 
阐 片 和 披 点 , 这 是 一 个 容 昌 被 想 赂 的 方面 ,但 却 是 可 以 有 效 地 
防止 辐射 外 浊 的 设计 , 通常 防 舌 射 能 力 季 的 机 秆 都 会 设计 大 量 
的 El 弹片 和 梯 点 。 


unest http://uuestech.blog<cfon com cn 
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显示 器 (LCD) 
型 号 平均 价 (元 ) 
长 及 2336r23 机 二 


ROC239 


23 英 二 


VR2315ulz 


2320123 英 二 


全 LED 消 光 . 16: 9 显示 比 、 广 视角 、 考 控 屏 厌 、 30 显示 
等 , 液晶 显示 下 承 吉 的 越 来 总 多 , 其 中 一 些 对 多 数 用 户 非 
营 的 有 用 , 比如 说 : 16: 9 适合 训 清 , 广 视角 可 以 增加 珊 看 
视角 , 不 过 也 有 诸多 的 功能 和 技术 , 用 户 多 数 傅 况 下 是 用 
不 到 的 或 者 没有 必要 。 就 像 5ms 的 哆 应 时 间 已 经 基本 没有 
指 影 现象, 即便 是 游戏 画面 也 非常 的 不 错 ,一役 用 
体验 不 出 与 极速 响应 2ms 基 至 于 1ms 的 的 差 下 大 可 不 必 
花 更 记 的 价 线 购买 , 30 显 示 技术 和 四 控 更 是 如 此 。 


主板 
型 号 平均 价 (元 ) 
4 大 P7P550E 权 
名 旺 P55.CD53 995 
昂达 麻 剑 P55 880 二 
钊 这 XBLUE-p55 790 
人 本 m4RaaT 人 590 才 
谨 显 B80Gm 6B0 


昂达 RS8GT/1129m8 麻 国 版 599 
摊 波 HZ03-CT 499 

一 些 做 工 优良 的 小 板 设计 与 大 板 相 差 的 只 是 个 别 的 附 
加 值 功能 而 非 性 能 , 例如 ; SLI、 磁盘 阵列 .USB 3.0 以 及 
超频 涝 力 等 等 , 也 就 是 说 对 于 一 般 用 户 来 讲 , 这 种 小 板 
设计 并 不 会 对 整体 的 性 能 产生 影响 。 就 像 眼下 许多 正规 
品牌 所 推出 的 Intel 平 台中 的 H55 和 RnD 平 台中 的 880C， 
唱 采用 小 板 设计 , 但 做 工 不 销 性 能 出 众 , 对 于 普通 用 户 
非 旬 合适。 


内 存 CPU 硬盘 

型 号 平均 价 (元 ) 型 号 平均 价 (元 ) 
全 二 26800R2600 250 台式 机 
全 领 2CBDDR3 1333 250 希 旭 2506B8 7200121Bm8| za60 
开 册 2C8 00Rz 800( 万 肖 二 红 ) iuelcore267500z93CHz 井 770 天 扣 118720012/32mB ao9 
大 了 20BDDR3 1333( 万 上 下 红 ) score 昌 55032cHz( seo 日 立 250087200/16me 
全 家 区 20BDDR28 Iaelcore 丁 7502BGHz 网 280 w | 日立 1T87z0013zmB 
全 村 克 20BDDR3 1933 
使 玫 DRz 800( 千 禄 AMD 
使 玫 2G8DDR3 1333( 干 桔 ) RmD Rthion64 IIXz 250( 盒 ) 400 笔记 本 
闻 风 2080DR2800 mo Runlon64Nx4 5635 二 查寻 1505854001BmB lao 
0 Rhmo Phenomlx3720( 用 | EN 师 提 500CB 5400/BTIB 55 yy 
旺 268 DDR2 800 Rmo Phenomix65 1035T 和 ) 70 二 日 立 25008 5400/Sne 255 


和 目前 多 数 品 牌 268 DDR3 内 存 价格 在 250 元 左右 , 蓝 着 支持 
DDR3 内 存 相应 硬件 的 普及 , 其 价格 还 会 逐步 下 凋 , 不 过 用 户 
装机 时 还 应 尽 重 准 开 购 机 的 高 内 还 有 候 拓 ,尽管 中高年 底 的 
节 候 还 有 一 段 时 间 。 这 主要 是 因为 儿 日 的 调 货 如 果 不 尖 虫 , 商 
家 可 能 会 增加 内 存 的 售 价 , 而 移 机 高 峰 则 是 由 于 客户 的 需求 
突然 增多 供应 方 提 价 导 吾 价格 上 涨 , 在 售 价 提 高 时 用 户 要 注 
意 商 家 以 低 价 内 存 为 话 亚 而 购买 到 品质 不 好 的 产品 - 


1333 


AIntel 的 Sondy Brldge 构 间 以 及 Rimp 的 Buldozer ( 推 寺 
机 ) 处 理 器 日 冀 旋 近 , 疯 大 厂 意 都 开始 逐步 下 词 放下 产 
品 的 价格 , 为 新 型 号 出 价格 空间 。 苦 着 价格 的 降低 , 两 
个 大 隆 营 中 一 些 产品 的 性 价 比 目前 非 党 不错, 如 ; Core 
间 53015 760、Rthlon64 IIX3 440 等 ,但 是 用 户 在 购买 
时 要 注意 深 念 和 国 包 的 情况 , 虽然 此 类 处 理 器 本 身 没有 
问题, 不 过 对 于 系 俏 型 号 花费 猎 多 不 说 , 务 质 的 数 热风 


280 


日 立 32068 5400/8mB 


人 传统 机 柜 硬 盘 1T8 容 量 的 价格 又 开始 松动 ， 在 希捷 下 
调 左 下 1T6 产 品 价格 之 后 , 三 大 硬盘 品牌 1T8 容 量 的 价 
格 已 经 全 部 在 400 元 之 内 , 平均 每 68 还 不 到 0.4 元 , 非 
党 超 值 . 近期 国 赤 硬盘 的 价格 较 前 一 段 时 间 已 有 不 小 隆 
枉 , 一 些 用 户 开始 选择 小 容量 因 表 硬盘 作为 启动 盘 并 拱 
配 一 块 大 容重 的 传统 机 械 硬 盘 使 用 。 不 过 从 单位 58 的 
价格 亲 看 , 因 志 硬盘 还 是 很 则 员 , 与 传统 机 极 硬盘 相 比 


肩 也 会 给 日 后 的 使 用 留 下 安全 小于。 还 有 根 长 的 路 要 走 ， 
型 号 平均 价 (元 ) 型 号 平均 价 (元 ) 型 号 平均 价 (元 ) 
过 兰 个 进 HD5750 便 金 /1108 8B99 蔓 室 石 H05850 TOXIC CDDR5 毒药 /1061899 讽 旺 n460GTX Hauky1CB 1699 
和 兰 恒 进 HD5770 凋 能 */2GB 1099 二 索 奉 5T5450-1605 栅 速 版 1108 3 微星 n470GTX-mz2D12/1280m6 2399 
宝石 HD5830 白金 版 116B 1499 素 厅 GTX460.16D5 盟 灭 才 /1CB 99 二 


人 虽然 CTX460 的 价格 进行 了 凋 整 , 再 加 上 GTS450 也 上 市。 主要 是 因为 Rm0 


刻下 全 线 HD5000 系 列 价格 者 进行 了 下 泗 , 高 册 的 汉 由 将 达 到 了 近 于 元, 中 低 媒 的 陈 由 也 有 100 元 ~500 元 


不 等 。 目 前 调整 之 后 高 综 H05970 不 仅 价格 较 CTX480 低 , 性 能 也 要 路 胜 其 一 敌 ; 中 鱼 方 面 , CTX460 收 到 HD5850 和 HD5630 的 双重 奖 击 ,性价比 并 不 十 分 突出 。 此 次 R 卡 的 大 面积 降价 除 
了 受到 n 卡 省 价 的 刺激 之 外 , 为 其 妈 将 推出 的 HD06000 系 列 让 出 空间 也 是 一 方面 , 在 新 者 交 茧 之 时 可 使 用 户 购 卡 的 好 时 机 。 


DC 笔记 本 
型 号 平均 价 (元 ) 型 号 平均 价 (元 ) 
身 林 思 电 sp500 因 联 胃 V460RITH 记 4899 
机 栖 巴 类 u7b40 全 Ka2E 4500 > 
三 显 5T70 szs0 
三 星 U8600 4zo0 
信用 xusl0s 6ze9 
伍 通 XUS210 4 0 英吉 /24 二 克 4999 
过 尼 T995 > DvD :Rulr140 英 2.2 二 克 4550 > 
过 尼 TX7C <+Ruur140 英 235 到 5699 


而今 采用 30 技 术 的 数码 产品 如 再 后 春 秃 一 般 , 不 光 是 液 虽 显 示 优等 显示 
设备 , 就 连 数码 相机 这 样 的 拍摄 设备 也 要 30 化 。 就 单 兴 租 的 30 成 从 效果 订 
看 , 还 是 很 不 错 的 , 另外 相机 让 带 的 担 录 功能 也 能 拍 刘 30 视 项 , 及 对 方便 的 
数码 相机 具备 这 样 的 功能 全 是 不 氏 , 不 过 拍 所 之 后 记 户 起 要 回 故 可 不 是 件 
显 事 , 目前 只 和 能 通过 30 歼 码 相 框 、30 隐 片 冲印 抵 , 30 沪 虽 显 示 基 以 及 机 身 
菏 面 的 30 波 昌 屏 才能 回放 , 因此 用 户 在 造 准时 要 全 重 - 
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100 


人 一 些 用 产 岳 选 笔 忆 本 过 于 看 生性 能 参数 及 指标 , 比如 说 : 处 理 估 是 不 是 酷 碍 过 到 或 者 多 核心 , 显卡 是 不 是 独 旦 中 的 主 


流 等 等 , 其实 参数 只 是 街 生 笔记 本 好 坏 的 一 方面 ， 
到 1600x900dp 语 1920x1080cpi 


重 有 时 可 能 会 物 极 必 反 
而 实 奈 上 目前 主流 移动 过 显卡 遇 到 此 分 辩 率 性 | 


别 用 户 追求 笔记 本 的 记分 头 要 达 
会 大 打折 扣 。 所 以 用 户 要 正确 的 


看 待 性 能 参数 , 而 克 位 的 位 置 . 链 妊 以 及 航 扫 也 是 移 机 时 需要 用 户 注意 的 - 


， [3 rvP36] 


人 CD Hellol 大 家 好 , 稀饭 网 又 上 新 品 啦 ! 快 
<TI 来 抢购 吧 -在 这 里 我 们 精 选 了 大 量 年 轻 人 喜 
欢 的 时 尚 产品 , 让 您 真正 享受 潮流 生活 的 乐 
达 趣 。 那么 本 期 的 CFAN 大 卖场 又 将 给 大 家 带 
来 哪些 超 值 新 品 呢 ? 接 下 来 就 让 我 们 一 睹 为 
快 吧 ! 稀饭 网 地 址 : http:W/www.cfango.com/ 
让 手指 员 短 超 值 全 键盘 手机 

别 告诉 我 你 的 手机 没有 装 09, 否则 你 会 被 人 
“鄙视 " 的。 什么 ? 手机 聊 09 不 方便 , 打字 太 慢 ? 没 
关系 , 只 要 选 一 款 配 备 全 键盘 的 手机 就 OK 了 , 与 好 


友 的 互动 怎么 能 被 小 小 的 键盘 耽误 呢 ? USB 接 品 订 砂 手感 
诺基亚 E63 超 卡 哇 依 的 蛋 蛋 鼠标 


参考 价 ; 1399 元 二 及 ， 只 旺 个 江上 的 时 
统 ; SUmbion S60 
屏幕 ; 24 英 十 
摄像 头 ; 200 万 像素 
无 线 : 蓝牙 

网 络 : CSrmUCDmn 
备 选 ; E71 (1799 元 ) 


网 友 点 评 ; 绝对 经 典 , 比 遇 新 上 市 的 C3 强 很 多 , S60 系 统 软件 丰富 ， 
有 稳定 强大 的 00 版 本 。 可 惜 的 是 E63 摄 像 头 不 支持 自动 对 佐 , 而 县 
行货 版 不 支持 山 Fi, 对 于 有 米 的 同学 还 可 以 考 井 E71 或 者 E72。- 


创意 个 性 神奇 美人 镜 LED 闹 钟 


她 看 上 去 是 一 


醒 精 的 9 人 镇 子 ， 不 用 六 种 的 
起 不 到 她 的 钢 面 
及 下 直人 纳 钮 ， 
红色 的 LED 数 字 会 让 


悄 ; 
气 像 头 ; 320 万 像素 

无 线 ; UUIFV 牙 牙 

网 络 ; GSrWUCDmnR 

备 选 ; LGKV920 (1499 元 ) 
网 友 点 评 : 外 观 圆 油 , 很 讨 mm 欢 
心 , 28 英 二 屏幕 够 大 , 凋 机 已 经 预 装 了 物 定 的 00 软 件 。 需要 留意 的 
是 85310U 并 非 智能 系统 , 只 可 以 简单 在 后 台 程序 , 上 手 还 


有 容 乃 大 “将 军 肚 " mpP4 播 放 器 

城市 交通 越 来 越 堵 , 在 公车 上 用 什么 来 打发 时 
间 ? 当然 是 看 电影 了 ! 作为 随身 看 电影 的 利器 , 大 
容量 mhp4 自 然 是 同学 们 的 首选 ,下面 咱 们 就 来 看 看 
超 值 的 16G8 海 量 存储 的 机 器 。 


消化 不 良 的 问题 。 
http://www cfango comy/goods-367 himl 
5 
价 ; 599 元 网 
有 证 日 本 组 合式 二 人 天 汪 下 作 订 几 


屏 划 够 大 而 且 清晰 , 支持 的 格式 窄 多 , 剧 机 以 后 还 能 支 
是 按 刍 有 些 太 小 操作 不 舒服 , 向 机 的 US8 和 连接 线 有 些 短 ， 


部 变 , 
这 殉 昌 本 最 新 双 
而 且 充电 况 居然 要 单 配 ,不够 人 性 化 * 


人 摩 脸 舌 和 纠 间 

届 法 民间 天 全 
纽曼 R9HD N 线 ， 浮肿 的 | 
参 


网 友 点 评 : 金属 直 薄 机 身 非常 栈 , 随机 的 游戏 功能 还 是 密 有 元 的 ， 
平时 用 来 打发 时 间 不 错 。 缺 点 是 价格 偏 中 ,而 县 屏幕 分 辩 率 没有 达 
到 800x480 像 素 , 好 在 色彩 表现 还 是 不 错 的 


要 好 者 商城 Q 
特惠 价格 ; 8. 与 元 


小 提示 : 


选 mp4 没 有 必要 追求 超大 屏幕 和 高 清 解 码 ， 前 者 括 费 电力 影响 便 
携 ， 后 者 呐 头 成 份 更 高 (160B 也 就 装 一 部 1080P 影 片 ) ， 损 作 简 
单 ， 实用 才 是 最 重要 的 。 


http://www.cfongo.com/goods-433.himl 
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300 元 内 高 性 价 比 ! 多 
条 mi427 机 柳 上 市 


着 训 他 要 居 

在 天 其 采用 了 新 TRC2 0 设 

颇 大 的 散热 商 口 ， 更 有 利于 天 热 和 多 
香 式 互动 阴 热 ,充分 保证 内 部 妆 件 设备 的 散热 问 
题 , 同时 mT457 还 采用 深 抽 成 型 和 全 折 边 工艺 ， 
铺 以 特制 El 弹片 , 整体 不 伤 手 , 有 着 不 错 的 防 镶 
射 , 防 电磁 干扰 能 力 。( 李 隆 ) 


0 89929888 
Wfwww.deluxworld.com/ 


汉 HARDWARE 


屿 西 http://lirenshou blogcfon com_cn 


新 问 亲 只 攻 汪 有 


戴尔 Inspiron 灵 越 全 新 产品 
打造 家 庭 娱 乐 新 体验 


庆生 王 于 生 的 In 本 添 新 成 


赵 
便利 地 接 入 音频 和 视频 设备 , 使 电脑 身 莱 电 视 的 功能 
尤其 受到 住 校 学 生 必 许 用 户 的 欢迎 。 另外 , 灵 越 一 体 机 

oge”, 用 户 可 以 通过 触 
"You 图) ， 


4399 元 |800-858-0888 
http:/Iwww.delLhcom.cnl 


超级 低音 炮 
声 丽 S3 隆 重 上 市 ! 


653 是 一 款 超 级 低音 炮 , 同时 也 是 2 音箱 
模 代 产品 。S3 颜 色 为 黑色 和 红色 两 款 交 昌 处 
亚 BL5C 钵 电 ， 


提供 可 
简洁 , 可 轻松 按 
PCD,、 手 机 等 多 种 立 


199 元 |020-38888863 
http:/www-somic.cnl 


三 剑 齐 发 ! 
多 彩 机 四 式 HTPC 机 梢 内 亮 合 场 | 


多 彩 于 近日 


133 同 一 系列 的 卧 式 
造型 简洁 


新 品 上 市 |0755-89929888 
http:lwww.deluxworld.com/ 


3D 电 影 加 立体 声 
ss 


可 开 尘 岂 直 果 疝 地 人 
3 承 了 华硕 外 置 超 薄 家 ! 
频 技术 升级 为 麻 
处 理 和 多 声 道 环绕 立体 声音 效 人 
合 的 工业 设计 : 四 角度 的 
2 


新 品 上 市 |400-600-6655 
http:/fwww.asus.com.cnl 


投入 上 yrgpaa 


时 尚 音 乐风 再 区 


纯正 音质 昂达 VX383 上 市 


近日 , 国内 数码 巨头 昂达 电子 又 一 款 时 沿 
人 npP3 精 品 机 型 VX383 在 全 国 范围 内 上 市 
仅 售 99 元 。VX383 是 国际 知名 设计 公 
级 模具 工厂 圈 手 癸 心 打造 , 材质 运用 、 外 观 细 
节 处 理 等 做 工 更 为 精 洪 。 仅 36x 
豪 米 的 宵 致 机 身 再 次 刷新 虽 达 ImP3 的 梢 殖 丑 
体积 记录 , 加 上 诱惑 力 十 足 的 圆润 设计 旭 美 至 国 
极 , 手感 更 佳 。 只 有 125 克 的 超 经 重量 , 可 轻松 
阿 身 佩 茂 。 同时 支持 mp3、 山 mR、UURV 音 乐 广 
件 , 让 顶级 音质 表现 始终 如 一 。( 李 隆 ) 


99 元 |020-87636363 
httpllwww.ondacn/ 
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880G 主 板 新 标杆 


昂达 发 布 128n 显 存 R88G+ 魔 固 版 


昂达 全 新 R88 
的 升级 , 延续 昂达 强 
低温 、 倍 稳定 、 倍 省 电 和 
面 由 顾 。 在 
880G+SB7 
电 部 分 采用 4 相 


镭 盖 有 大 面积 散热 片 7 和 在 入 需 区 宇和 好 顷 尖 下 下 
提供 有 效 保 证 。 CT 128 人 mn 魔 固 主板 配备 全 | 
电容 具 ; 保 ， 


“0126 站 麻 图 贱 , 来 自 R88G* 麻 国 版 
2 二 


能 及 。 基于 
86807128 广 回 版 ,CPU 供 
支持 Rn3 接 口 PhenomlVRthionl 处 


本 中 最 高 阶 的 产品 。( 李 赚 ) 
20 87636363 


www.onda.cn/ 


炫 我 时 尚 


硕 美 科 推出 新 款 声 丽 Sn-112 


sn-112 拥 有 完美 工业 设计 , 带 来 
圆润 平滑 触感 , 突出 了 真正 细 斌 质感 
的 表现 力 。 同时 具有 抗 氧 化 . 且 耐 麻 高 
光泽 注塑 箱 体 , 精巧 造型 更 具 时 尚 
产品 外 部 设 有 Fm 收 音 功能 , 搜 台 范围 
广泛 , 节目 锁定 力 强 。 可 以 自由 轻松 接 
驶 电脑 . mp3/nP4、ipod、PSP.CD、 手 
机 : 


丽 数字 屏 可 视 化 窗口, 使 操作 
要 0 太 全 自 妇 ，( 李 隐 ) 


投 矿 | yngpazggcancomcn 


硬派 新 观点 


9 团 


华硕 萎 格 纹 
超 落 王 SDRU 山 -08D2S-U 
震撼 发 布 


目前 , : 


华硕 “刻录 专家 " 最 新 推出 了 拥有 


该 有 品目 甸 腹 
这 它 的 出 现在 一 向 予 人 以 
之 感 的 1T 界 , 扩 起 了 一 场 独特 的 格子 
《 米 彬 ) 


新 品 上 市 |400-600-6655 
http:llwww.asus.com.cn/ 
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王者 降临 
戴尔 U3011 
30 英 寸 Ps 面板 显示 器 


的 支架 可 以 自由 调节 倾斜 角度 和 刘 
度 。 在 接口 方面 , 戴尔 L3011 个 复合 功能 的 
接口 , D-Sub、 双 路 全 负载 的 DVl, 双 路 HDmnl 和 1 个 
DisplouPort 接 口 。 采用 LGD 的 H-IPS 面 板 , HIp5 则 
在 某 些 方面 有 所 改进 , 比如 色 域 更 广 能 够 完全 休 
验 117%(CIE 1 全 霹 ( 寺 型) 让 宫 生 动 的 视 
以 灰 阶 呈 现 的 超凡 细 及 画 质 。 道 过 
采用 PremierColor 技 术 的 U3 能 体验 出 
色 全 符合 合 100% SRGB 


敬 鹿 需求。 U3011 天 到 是 CRDCRI 
戏 | 全 是 和 区 人 刘 
业 信 员 的 理 地 选择 。 《此 涛 ) 


11750 元 |800-858-0888 
http:lwww.delLcomcn/ 
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久 信 HARDWARE 
和 硬派 圈子 
- ji 蛙 西 http:Wlirenshou.blog.cfon-comcn 
加 | 笔记 本 与 整 机 硬件 DiY | 评测 报价 用 


JJ 新 品 上 市 。sxPREss J 


华硕 般 石 商务 PC 打造 校园 高 效 办 公 

近期 , 面向 中 ,高端 商 务 台式 机 市 场 ， 
华硕 推出 了 型 号 为 Bn56658 的 禹 石 系列 台式 
电脑 。 此 机 型 采用 英特尔 多 核心 处 理 器 博 
锐 技术 , 在 性 能 和 安全 上 都 有 良好 表现 , 是 
追求 高 效率 办 公 的 学 校 , 政府 企业 用 户 采 
购 的 不 错 选择 。BIm5668 搭 配 19 英 寸 宽屏 
LCD 显 示 器 , 并 全 部 采用 了 稳重 的 黑色 调 。 
采用 四 核 处 理 器 的 BIm5668 也 能 给 教师 带 
来 高 效率 的 办 公 效 果 , 此 歌 机 型 具有 两 种 
配置 供 中 , 高 端 用 户 选 择 : 中 端 配置 采用 英 
特 尔 08300 处 理 器 , 4GB DDR3 内 存 、500GB 
硬盘 及 nVGz10512mB8 独 立 显 卡 ; 高 端 配置 
在 此 基础 上 采用 了 英特尔 09500 处 理 器 。 
海量 大 硬盘 的 搭配 也 正 符合 了 教师 办 公 人 
群 对 大 存储 空间 的 需要 。( 西 浩 铭 ) 


避 


再 控 家 用 音箱 市 场 波澜 金 河田 炫 01 即 
将 上 市 

金 河田 全 新 打造 的 2 音箱 精品 -- 金 河 
田 炫 01, 即将 登陆 全 国 卖场 , 黑色 烤漆 箱 体 
极 具 时 尚 感 , 音箱 低音 炮 和 卫星 箱 的 扬 声 
器 单元 四 周 均 设计 有 橙色 边缘 点 缀 , 作为 一 
款 桌面 式 21 音 箱 , 金 河田 炫 01 的 低音 炮 额 
定 功 率 为 10 山 , 卫星 箱 的 额定 功率 则 为 5 山 。 
低音 炮 的 尺寸 为 185x180xzl0mm ,卫星 
箱 尺 寸 为 90x120x101mm, 产品 的 整体 尺 
寸 适中 , 摆 放空 间 完全 不 受 限 制 。 采用 了 一 
个 4 英寸 的 低音 单元 和 2 个 25 英 寸 的 中 高 音 
单元 , 震撼 的 同时 不 失 稳 重 , 目前 的 市 场 报 
价 为 188 元 。( 李 隆 ) 


索泰 发 布 特别 版 GTX460, 独家 n 卡 三 屏 
输出 

近期 索泰 发 布 了 一 款 GTX460-10D5 
3DP 显 卡 , 通过 独家 板 载 3 组 可 同时 输出 的 
DisployPort 接 口 , 成 为 了 目前 唯一 可 以 实现 
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3 屏 输 出 的 nVIDIR 显 卡 。 素 泰 CTX460-1GD5 
3DP 采 用 了 板 载 第 三 方 控制 芯片 的 方式 , 让 
显卡 实现 了 同时 3 屏幕 输出 的 功能 , 可 实现 3 
屏 扩 展 和 3 屏 克隆 的 显示 功能 , 这 张 显卡 采 
用 了 最 高 性 能 的 256bir 版 GTX450 核 心 , 板 
载 1024mm8 显 存 , 核心 及 显存 运行 频率 达到 
710/3600mHz, 采用 索泰 8 爪 鱼 高 效 供电 元 
件 , 增加 了 30% 的 散热 面积 , 在 底部 加 装 铜 
质 导热 板 , 提升 了 20% 的 导热 速度 , 目前 索 
泰 这 款 独家 3 屏 输 出 的 GCTX450-1GD5 3DP 售 
价 为 1999 元 , 享受 3 年 免费 原 厂 质保 服务 。 
( 李 隆 ) 


HiFimhn 便 携 式 高 保 真 播放 器 Hm-602 
正式 发 布 

近日 , 便携 式 的 音频 播放 和 耳机 业内 
著名 的 Hi-Fi 级 品牌 HiFimRn 在 北京 正式 发 布 
了 最 新 便携 式 高 保 真 播放 路 Hm-602。Hm- 
602 是 一 台 使 用 经 典 的 飞利浦 TDR1543 芯 
片 做 nos 解 码 的 便携式 音乐 播放 器 。 这 块 经 
典 芯 片 中 频 拥 有 一 种 迷人 的 特质 。 它 不 仅仅 
是 一 款 高 保 真 编 写 音 乐 播放 器 , 同时 也 是 
一 台 外 置 US8 声 卡 , 可 以 连接 电脑 使 用 , 使 
PC 音乐 发 烧 友 也 能 享受 到 高 档 音响 产品 特 
有 的 美妙 音乐 性 。 此 外 , HT-602 在 易 用 性 
上 做 了 进一步 提升 , 体积 重量 均 有 所 缩小 , 
更 便于 挑 带 。( 张 磊 ) 


1 业界 资讯 。ExPREss D] 


措 龙 6100 系 列 处 理 器 系统 产品 得 到 广 
泛 支 持 

RD 公司 (nYSE RmD) 宣 布 其 嵌 龙 6000 
系列 处 理 器 得 到 更 多 的 基础 架构 商 和 渠道 
商 的 支持 , 以 其 无 与 伦比 的 每 瓦 性 能 价格 比 
满足 全 球 服务 器 用 户 的 需求 。 赂 龙 6000 系 
列 是 业界 首 款 8 与 12 核 x86 处 理 器 , 自 PmD 
今年 初 发 布 以 来 , 持续 增长 的 渠道 支持 和 日 
益 宾 大 的 产品 线 推动 了 高 度 定制 化 解决 方 
案 的 极 大 丰富 , 从 而 满足 中 小 企业 、 大 型 企 
业 以 及 高 性 能 计算 (HPC) 用 户 的 需求 。RmD 
渠道 伙伴 提供 的 最 新 产品 包括 用 于 中 小 规 
模 的 高 性 能 计算 部 署 的 Rpprto CreenBlode 系 
统 , 以 及 用 于 大 规模 互联 网 和 云 计 算 部 署 的 
SGI GoudRockC2 服务 器 。( 西 浩 铬 ) 


英特尔 首 度 推出 面向 家 庭 能 源 管理 系统 
的 参考 设计 
在 日 表 


行 的 西海 岸 绿色 博览 会 (est 
Coost Green ) 的 一 场 主题 演讲 中 , 英特尔 公 
司 推出 了 基于 英特尔 凌 动 处 理 器 的 英特尔 
家 庭 能 源 管理 参考 设计 。 利用 英特尔 的 全 
新 参考 设计 , 设备 制造 商 和 公用 事业 公司 可 
以 为 家 庭 提供 更 加 智能 的 能 源 管理 设备 。 
英特尔 家 庭 能 源 管理 参考 设计 将 能 够 帮助 
原始 设备 制造 商 为 消费 者 开发 出 具有 更 出 
色 能 效 表 现 的 方案 。 能 源 行业 中 的 Cridnet* 
和 CRP Cemini 等 公司 贰 势 待 发 , 计划 让 其 
全 球 公用 事业 客户 率先 试用 基于 英特尔 : 
考 设计 的 解决 方案 。 英特尔 家 庭 能 源 管 理 
参考 设计 将 于 2011 年 初 上 市 , 并 提供 免 版 
税 许可 。( 西 尘 铬 ) 


技嘉 《星际 Il》 游戏 达 人 秀 圆 满 结束 

年 度 巨 作 《 星 际 | 游戏 最 佳 主板 合作 厂商 
技嘉 科技 于 9 月 18 日 在 上 露 华纳 西班牙 
雹 厅 举办 了 “技嘉 游戏 达 人 秀 ”, 此 次 活动 得 
到 了 InTEL 和 西部 数据 硬盘 的 大 力 支持 出 席 本 
次 活动 的 有 技嘉 科技 主板 中 国事 业 群 市 场 总 监 
尹 雪 美女 士 和 技嘉 科技 创新 痪 价值 中 心 产品 经 
理 李 宏 业 先生 , 电 竞 选手 人 皇 SKY 以 及 山 E 战 队 
King, 星际 2 电 竞 高 手 Future、 盖 弟 也 来 到 活动 
现场 , 还 现场 为 大 家 表演 了 多 场 《 星 际 | 个 。 
本 次 活动 向 玩家 提供 1T8 硬 盘 作为 奖品 , 精彩 
纷呈 的 活动 节目 得 到 了 现场 玩家 的 一 致 好 评 。 
( 姚 园 ) 


移动 的 创作 利器 英特尔 举办 媒体 沙龙 体验 会 

在 近期 的 媒体 沙龙 上 , 英特尔 邀请 了 来 
自 音乐 、 视频 和 动画 行业 的 领先 创作 者 , 让 
他 们 展示 了 智能 笔记 本 在 其 创造 中 发 挥 的 
重要 作用 , 并 和 与 会 者 分 享 了 来 自 市 场 前 沿 
消费 者 行为 , 让 参与 者 体验 了 英特尔 技术 
为 专业 设计 师 和 主流 用 户 带 来 的 智能 移动 
工作 与 生活 , 与 会 者 对 英特尔 酷 寄 笔记 本 
电脑 给 予 了 高 度 评价 , 称 其 具备 智能 化 的 寄 
频 加 速 功 能 , 可 以 根据 应 用 不 同 自动 地 提 
供 更 高 性 能 , 让 创作 者 更 快 更 流畅 地 完成 
工作 , 从 而 大 幅度 提高 和 改善 用 户 体验 和 工 
作 效 率 , 并 将 同时 发 生 的 多 任务 处 理 变 得 
更 加 容易 。( 王 健 ) 


漫步 者 m15 给 你 不 一 样 的 全 新 体验 
漫步 者 m15 尽 显 轻 巧 质感 , 产品 获得 消 
费 者 一 致 好 评 .。 仅仅 0.2kg 的 体重 拿 在 手中 完 
全 感觉 不 到 分 量 所 在 , 设置 有 SD 卡 直 读 功 
[CCYP39) 


损 克 | yngpanecancomen 


HARDWARE 
字 


环 西 http-//iirenshou blogcfon com cn 
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N_ rton 诺顿 病毒 播报 


后 门 木 马 Backdoor.Locobad 修 改 注册 表 , 降低 |E 安 全 性 


from Symant 


病毒 名 称 : Backdoor.Locobad 
病毒 类 型 :木马 


受 影响 的 操作 系统 :Windows 95/98/Me/NT!2000/XP/Vista, Windows Server 2003 


病毒 分 析 : 


BackdoorLocobad 是 一 个 后 门 型 
木马 。 该 森马 能 够 修改 1E 的 安全 属性 设 
盟 ， 从 而 使 森马 更 易 通 过 1E 入 侵 受 害 计 
该 木马 会 修改 注册 唐 以 及 将 自己 
指 贝 到 系统 启动 目录 ， 实 现 开机 自 启 
动 。 同 时 修改 注册 表 来 降低 1E 的 安全 
属性 。 运 行 时 ， 该 木马 会 将 自身 重 命名 
为 以 下 文件 之 一 : crss.exe，taskmgr, 
exe，Smss.exe，sched.exe， 并 保存 
在 %UserProf / 儿 Local Settings/ 
Temp/ 目录 下 。 运 行 以 后 ， 该 木马 会 定 
期 从 指定 网 站 下 载 可 执行 程序 运行。 
BackdoorLocobad 主要 通过 被 其 
他 程序 释放 到 用 户 计算 机 中 来 进行 传播 。 


诺顿 安全 专家 建议 : 


1. 全 新 2011 版 诺 额 安全 软件 独创 的 基于 信誉 评级 的 全 球 智能 云 防护 ， 使 用 赛 门 铁 克 的 
全 球 安全 智能 网 络 ， 实 时 对 来 自 互联 网 的 应 用 程序 进行 判断 ， 协 助 用 户 抵御 最 新 威胁 。 


2. 诺 额 防 病 焉 软件 的 创新 “脉动 更 新 ”功能 会 每 二 5 到 15 分 钟 自动 下 载 最 新 病毒 定义 
库 和 产品 更 新 至 用 户 计算 机 中 ， 从 而 有 效 保护 计算 机 免 受 变化 多 端的 病毒 攻击 。 


3. 不 要 从 互联 网 上 下 载 来 历 不 明 的 应 用 程序 。 


4. 不 要 轻易 访问 可 疑 网 站 。 用 户 浏览 网 页 前 ， 可 以 使 用 “诺顿 网 页 安全 ”( http:/ 
S$afeweb.norton.cornm/) 分 析 将 要 访问 网 页 的 安全 性 。 


5. 使 用 诺顿 2006 版 本 及 之 后 产品 的 现 有 用 户 ， 可 以 免费 将 产品 升级 至 诺顿 2011 版 本 ， 


升级 网 址 http:/www.symantec.com.cn/nuc。 


赛 门 铁 克 中 国安 全 响应 中 心 简 介 


赛 门 铁 克 中 国安 全 响应 中 心 于 2008 年 2 月 成 立 于 成 都 ， 与 位 于 全 球 各 地 的 安全 响应 中 
心 共 同 协作 ， 针 对 当前 威胁 和 安全 风险 进行 监控 分 析 ， 主 动 识别 并 分 析 新 型 威胁 ， 并 作为 
中 国 互联 网 安全 威胁 现状 的 窗口 ， 为 本 地 以 及 全 球 用 户 提供 更 为 强大 的 覆盖 力度 ， 从 容 应 
对 新 型 威胁 。 赛 门 铁 克 中 国安 全 响应 中 心 博客 为 用 户 提供 及 时 准确 的 病毒 事件 播报 和 分 析 , 
敬 请 参阅 http://www.symantec.com/connect/security-response/chinese 


能 , 支持 常用 音频 格式 播放 , 只 需 在 SD 卡 中 
存 入 喜欢 的 音乐 , 并 将 卡 插入 音箱 后 播放 ， 

人 fn15 也 设置 了 RUX 接 口 , 搭配 笔记 本 、PC 
CD、 mnP3 或 者 音乐 手机 等 都 可 放 音 。 并 内 置 
可 充电 锂电 池 , 配合 优秀 的 电路 设计 , 高 效 
率 功放 , 一 次 充满 电 后 最 多 可 提供 长 达 5-8 小 
时 的 续航 力 。 针对 便携 一 体 化 音响 m15, 温 
步 者 贴心 地 准备 了 定制 布袋 与 挂 绳 , 为 您 的 
音箱 提供 全 方位 呵护 。( 姚 去 ) 


首 款 3D 回 合 网 游 《 聊 个 帝 》 开启 不 删 档 
《 聊 个 帝 》 是 一 球 由 广州 摩 摩 欧 
《mmo) 信息 技术 有 限 公司 自主 开发 并 运 
营 的 3D 回 合 制 游戏 。 游 戏 以 中 国 著 名 志 怪 
小 说 《 坚 闹 志 异 》 为 故事 蓝本 , 三 大 仙山 九 
大 流派 供 玩家 体验 。 带 有 九宫 格 站 位 、 全 
方位 战斗 视角 、 半 回 合 半 即 时 战斗 模式 , 聊 
个 帝 对 游戏 理念 作出 了 重大 革新 , 并 于 近 
期 宣布 开启 不 删 档 测试 。 据悉 , 本 次 不 删 档 
测试 , 在 系统 玩法 上 除了 现 已 开放 的 烧香 、 
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间 到 仙山 、 幻境 迷 阵 、 政 影 还 将 加 
入 一 些 轻松 娱乐 的 游戏 设置 : 中 国 版 梢 物 大 
战 个 尸 的 “ 度 逆 师 桃 ”"、4V4 玩 法 "元素 大 作 
战 " 以 及 搜集 玩法 “RU 都 已 经 排 上 日 
程 。( 姚 要 ) 


[「 .2 活动 促销 ExPRESS 


买 刀锋 LED 显 示 器 送 129 元 无 线 鼠 标 
PROC 近 期 推出 的 Raozor "刀锋 ” 系列 LED 

显示 器 引起 了 业界 和 消费 者 的 广 E。 

该 系列 产品 凭借 仅 为 129mm 的 机 身 整体 厚 


精彩 , ROC 计 划 从 国庆 节 开 
围 开 展 大 型 促销 , 将 薄 得 
精彩 的 Raozor "刀锋 ” 
中 。 在 这 场 以 “ 纤 薄 无 极限 刀锋 送 大 礼 为 
主题 的 促销 活动 中 , ROC 特 意 针对 R 
锋 ”12.9mm 的 极致 纤 薄 机 身 , 为 广大 消费 


者 送 上 了 一 份 价值 129 元 的 大 礼 。( 米 彬 ) 


金秋 最 后 一 波 促销 金 河田 G3-10 取 胜 性 价 比 

金 河田 63-10 是 金 河田 于 今年 时 促 期 
间 特 别 推 出 的 一 款 超 值 中 低 端 2 音箱 , 这 
款 产品 的 频 响 范围 为 40Hz-2OKH2z， 比 
>65dB。 音箱 的 低音 炮 采 用 了 4 英寸 的 低音 
单元 , 卫星 荐 采用 了 2.5 英 寸 的 中 高 音 单元 ， 
音箱 的 额定 功率 为 20 山 , 于 目前 市 场 上 同 
类 产品 相 比 , 质量 和 价格 都 具有 很 大 优势 。 
《 李 隆 ) 
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超 全 的 电脑 常用 操作 技巧 和 故障 解决 总 汇 经 典 中 的 经 典 : 电脑 故障 解答 大 全 
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只 要 "经 典 "相伴 “ 淘 客 是 


王 键 NttpV/ujionblog cfan com cn 


极 客 


天 才 我 最 大 


En 


如 何 炼 成 的 


笔者 和 大 家 一 样 , 都 是 老百姓 , 只 是 在 周围 朋友 的 影响 下 走 上 了 淘 客 "一族 。 注意 , 我 们 淘 的 不 是 衣服 , 而 是 一 


些 经 得 起 历史 检验 的 二 手 高 端 DIY 配 件 , 能 将 众多 经 典 DIY 在 一 起 并 随意 掌控 , 油 然而 生 的 成 就 感 你 是 知道 的 。 


人 @ 文 /网 淘 硬 件 
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人 


@ 工 外 的 水 太 深 , 会 洲 沪 的 高 手 也 难免 失手 
选 工 包 不 如 淘 二 手 


可 能 有 同学 会 问 了 , 为 喻 不 买 工 包 ? 
二 手 是 别人 用 过 的 , 多 恶心 啊 ? 二 手 比 工 
包 更 可 靠 , 已 经 成 为 了 我 们 版 主 间 的 共 
识 。 要 问 原因 , 一 是 厂商 不 会 让 自己 家 行 
货 和 工 包 竞争 , 工 包 出 处 多 来 自主 营 0Emn 
的 厂家 , 货源 不 稳定 ; 二 是 翻新 、 山 塞 和 
高 仿 货 横行 , 造假 手段 也 在 不 断 进步 , 老 
鸟 也 无 奈 啊 。 就 拿 自命 不 凡 的 笔者 来 说 , 
几 次 吃亏 上 当 后 再 也 不 敢 轻视 工 包 这 潭 

“深水 "了 。 


与 朋友 PK 


栈 帮 5750 


考虑 到 系统 的 稳定 性 , 只 有 主板 
选择 了 口碑 较 好 的 全 新 货 , 其 余 全 部 是 
在 群 或 者 二 手 论坛 中 淘 到 的 .Phenom 中 
X2 555 处 理 器 保 开 核 , 可 轻松 超频 至 
3.7CHz, 对 我 而 言 够 用 了 .。 值得 一 提 的 
就 是 RCER Rspire G7700 原 配 机 箱 和 电 
源 , 999 大 元 从 一 个 “ 杯 具 "的 群 友 处 购 
得 (他 的 67700 主 板 坏 了 , 其 它 配 件 让 他 
单 卖 了 ) , 个 人 感觉 还 是 比较 超 值 的 , 外 
形 超 酯 的 机 箱 很 难 买 到 , 而 且 这 个 机 箱 
还 有 效果 很 好 的 水 冷 系统 , 足够 镇 住 X2 
555 的 。EVGR 显 卡 可 能 大 家 没 听 说 过 ， 
这 个 品牌 在 美国 很 牛 xX,， 500 元 能 买 来 
myvIDIR 昔 日 的 旗 朋 , 冲 着 EVGR 的 做 工 和 
稳定 性 , 值 了 。 


Phenoml X2 555 


人 7550 | 了 59 元 | 华语 4R696TDPRQUS63 | 这 个 是 全 新 的 | 1299 元 
爹 士 旺 208DDR31600 。 | 720 元 “| 金 士 声 4upeXDDR3160046 。 799 元 500 元 
Uoaie | 550 元 | 寡 撞 50008 卫 哇 200 元 
先 和 DVRZIBCHV 165 元 | 三 星 蓝光 碌 宝 299 元 150 元 
华硕 ERH5750 11099 元 | Evch8800GTX 买 不 到 500 元 
ROCF23 1250 元 | LGU2486L 2199 元 1500 元 
本 至 章 开 拓 者 P100 | 399 元 “| RCR REG7700 原 本 买 下 到 59 时 
航 豆 冷静 王 至 尊 厂 459 元 “| RCER fpreG7700 原 配 同上 --- 
午 柏 [7800 键 刀 套 装 ”| 156 元 上 罗技 55 妇 二 郧 0 元 2 元 
同上 一 -| 8 孩 cqx 650 元 380 元 
漫步 者 R201T08， jz6o 元 | 无 - 疙 二 
777% 元 | 一 一 6366 元 
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可 能 有 同学 又 会 问 了 , 为 啥 你 的 硬盘 
很 一 般 ? 没有 音箱 ? 个 人 感觉 现在 硬盘 没 
有 值得 出 手 的 , 在 128GB SSD 硬 盘 降 入 干 
元 以 内 前 , 我 是 不 打算 换 硬盘 了 。 我 没有 
黄金 耳 , 所 以 从 来 没有 打算 烧 包 买 高 端 
X.1 声 道 音箱 , 而 且 音 箱 太 猛 了 会 影响 到 
部 居 的 : ) 

就 拿 笔者 和 朋友 的 配 道 来 说 , 可 能 
他 只 需 半天 就 能 从 中 关 村 攒 完 并 体验 
上 , 而 我 的 众多 配件 都 是 几 个 月 时 间 中 慢 
慢 置 换 的 , 用 朋友 的 话 就 是 “ 睹 折腾 ”。 
但 对 我 来 说 , 虽然 费时 费力 , 而 且 真 正 值 
得 入 手 的 高 端 二 手 产 品 订货 可 居 , 但 是 我 
的 配置 不 仅 省 钱 , 在 感官 和 操作 体验 上 
绝对 不 是 朋友 配置 可 以 比拟 的 , 绝 大 多 
数 配 件 都 是 经 典 中 的 经 典 , 能 够 同时 名 
驭 这 些 经 典 , 心中 的 满足 感 自 不 必 说 。 


实惠 和 风险 共存 


淘 客 " 生涯 虽然 给 我 带 来 了 实惠 
和 满足 , 但 同样 存在 很 多 看 不 到 的 风险 。 
让 旧 显 卡 、 旧 机 箱 、 旧 内 存 等 二 手 设备 共 
处 一 室 , 难免 会 碰 到 兼容 性 或 产品 存在 
瞳 病 和 玉 疯 的 问题 。 如果 大 家 也 想 网 淘 
硬件 , 一 定 要 事先 做 好 功课 , 把 产品 的 参 
数 、 功能 、 检测 方法 搞 明 白 再 下 手 。 对 于 
核心 配件 , 尽量 选择 本 地 交易 , 有 条 件 的 
最 好 可 以 去 卖家 处 亲自 测试 ( 真心 的 卖 
家 是 不 会 嫌 麻 烦 的 ), 不 要 相信 网 上 那些 


所 谓 的 “全 新 库存 ”, 好 产品 哪 有 那么 多 
库存 啊 ? [cFIS 


火速 链接 
如 果 你 也 想 葡 握 网 淘 二 手 产品 的 技巧, 请 参考 


《电脑 爱好 者 》2010 年 第 15 期 P104 页 《二手 移 
动 上 网 设备 放心 淘 》 这 往 文 章 。 
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数码 完全 体 


ae 
天 最 和 


moD 鼠 标 也 能 赚钱 
模型 级 moD 心 得 


一 个 售 价 150 元 的 鼠标 , 经 过 玩家 手 
中 一 番 把 玩 m0D 之 后 , 身价 翻 了 一 倍 仍 
然 奇 货 可 居 。 


小 知识 

op 为何 意 ? 与 DIY 不 同 的 是 前 者 是 创造 , 后 者 是 
改造 如 今 m00 行 业 十 分 巨大 , 有 着 相当 多 的 爱好 
者 。 


moD 鼠 标 灵感 来 源 
模型 达 人 小 高 中 开始 我 就 是 


一 名 反 锥 精 英 的 
装备 , 经 典 的 微软 | 


玩家 , 有 自己 专用 的 
) 复 刻 版 。 但 随 着 时 


间 的 推移 , 鼠标 掉 漆 一 大 片 , 加 上 看 了 个 
钢铁 侠 的 续集 , 看 着 钢铁 侠 酷 酷 的 外 壳 , 
漆 重 


肯 间 来 了 灵感 , 何不 将 IE3.0 外 壳 喷 
做 成 钢铁 侠 特 别 版 吧 。 加 上 本 身 有 些 模 
型 功底 , 打造 并 不 难 。 下 面谈 谈 制 作 过 程 
中 的 一 些 注意 点 。 


高 清 大 图 效果 展示 
httptinyurlcom/2vfu56e 


砂纸 有 讲究 


首先 要 选 好 制作 材料 , 主要 材料 分 
别 是 砂纸 , 喷 潜 和 水 贴纸 。 别 看 砂纸 不 
贵 , 打磨 过 程 却 是 最 重要 的 一 部 , 所 以 
砂纸 的 选择 很 重要 , 砂纸 号 数 从 小 到 大 
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就 是 砂纸 晒 粒 的 由 相 到 细 , 预 磨 阶段 使 
用 300 号 左右 , 精 磨 500~2000, 2500 以 
上 是 超 精 磨砂 纸 。 为 什么 : 00 如 此 高 
号 数 的 砂纸 开始 打磨 ? 因为 鼠 : 小 件 
物品 , 并 且 是 由 工程 塑料 制 成 , 任何 太 粗 
的 砂纸 都 有 可 能 对 鼠标 脆弱 的 外 壳 造 成 
不 可 修复 的 伤害 。 而 1200 号 是 用 来 去 掉 
打磨 划 痕 的 , 而 且 不 是 做 抛光 处 理 , 所 以 
前 期 1000 号 足够 。 打磨 必须 拆 开 鼠 标 来 
做 ， 什么 技术 含 
量 , 只 需要 时 间 和 耐心 。 


小 提示 

如 果 想 要 四 0D 自 己 的 手机 和 笔记 本 什么 的 , 最 好 

先 研 究 一 下 如 何 拆除 产品 的 外 克 。 用 吹风 机 加 然 
就 可 以 很 窜 易 的 钴 开 原装 贴 法 并 且 不 造成 损 


喷漆 要 选 好 

打磨 完成 再 谈 谈 喷 择 , 追求 
效果 肯定 是 用 制作 模型 用 的 田 宫 TS 鳃 喷 
系列 , 很 多 模型 爱好 者 看 到 钱 喷 估计 
会 认为 我 不 够 专业 。 没 错 , 模型 喷枪 对 非 
专业 模型 玩家 来 说 不 易 上 手 , 锥 装 喷漆 
要 好 很 多 。 最 好 选择 水 性 的 潜质 桑 


利 红色 和 TS-13: 透明 保护 漆 。 模型 喷 
各 颗 粒 细 渍 , 所 以 如 果 用 在 手机 , 笔记 本 
上 效果 也 是 很 不 错 的 。 


如 何 做 出 最 完美 的 漆 面 ? 喷漆 手法 
讲究 的 是 技术 , 在 用 1000 号 砂纸 打磨 
后 , 用 水 冲洗 干净 , 晾 干 后 鼠标 上 已 有 一 


道道 的 打磨 痕 , 不 必 担 心 。 喷 上 一 层 薄 薄 
的 底 漆 (注意 一 定 要 薄 , 没有 人 希望 最 后 
拿 在 手 上 的 是 一 镀 干 了 的 油漆 , 影响 质 
感 ) 。 在 通风 的 地 方 将 喷漆 和 鼠标 距离 大 
20~25cm, 这 样 喷漆 颗粒 会 附着 得 比 
较 均 匀 并 且 不 会 浪费 掉 太 多 , 喷漆 的 最 大 

人 是 灰尘 , 所 以 喷漆 作业 时 最 好 是 在 
干净 的 阴凉 室内 进行 。 喷漆 全 程 避免 触 
碰 到 表面 , 建议 将 外 壳 架 到 卷 纸 的 纸 皮 
芯 上 架空 进行 。 


晾 寺 后 肉眼 还 可 以 看 到 一 道道 的 打 
磨 痕 , 这 个 时 候 1200 号 的 砂纸 就 发 挥 作 
当 作 艺术 品 一 样 轻 轻 打 
磨 。 冲洗 干净 后 重复 进行 一 样 的 薄 喷 漆 ， 
这 时 可 以 发 现 打 磨 痕 不 见 了 。 
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数码 完全 体 


天 才 我 最 大 


锦上添花 , 水 贴纸 帮 


纯色 看 起 来 总 觉得 少 了 些 什么, 加 
点 图 案 点 缀 一 下 单调 的 颜色 搭配 吧 ! 水 贴 
纸 是 模型 上 常用 的 , 我 们 也 可 以 借鉴 
一 下 。 有 的 店铺 甚至 接受 自 定义 图 案 的 水 
贴纸 定做 。 


外 轻 压 贴纸 内 水 分 的 时 候 一 定 不 要 
用 太 大 力 , 水 贴纸 是 很 薄 的 , 很 容易 损 
坏 。 

鳞 一 定 要 使 用 水 贴纸 软化 剂 进行 软 
化 , 否则 贴纸 和 物体 的 表面 光泽 就 会 不 
一 致 


耳机 线 不 再 打 结 牛人 教 你 做 


保守 这 时 关 有 广 


灰尘 是 喷漆 的 大 敌 , 保持 干净 的 工 
作 环 境 是 完美 喷漆 的 必要 条 件 。 所 有 的 
工序 完成 后 , 要 整体 喷 上 一 层 亮光 保护 
漆 , 要 不 使 用 一 段 时 间 就 会 出 现 指纹 , 掉 
色 等 毛病 。 


到 婚 的 价格 2 元 一 张 , 模型 滚 比较 贵 , 每 内 价格 在 
20~~30 元 。 整体 成 本 不 低 , 但 一 次 购 入 可 以 hoD 
多 个 数码 装备 , 100mL 的 喷 洪 足 可 以 使 用 1.5 平 米 
的 面积 , 物 有 所 值 。 


招展 训练 


笔记 本 腕 托 、 手机 后 盖 不 耐 磨 , 可 以 
n0D 一 个 漂亮 的 漆 面 保护 它 , 臣 至 由 P4 
的 按 , 制作 个 性 化 键盘 都 可 以 使 用 以 上 
的 方法 。 欢 迎 各 位 同学 投稿 展示 自己 的 
大 作 。 [Ga [so02] 


人 @ 文 / 凉 风 


用 MP3、 手机 听 歌 谁 都 爱 , 但 说 起 耳机 线 那 是 谁 都 烦恼 并 头痛 的 事 。 放 在 兜 里 一 不 小 心 就 乱 成 一 团 , 它 怎么 就 那么 爱 缠绕 呢 ? 


耳机 线 强 绕 之 谜 _ 

1998 年 , 在 美国 某 科 学 幽默 杂志 举 
办 的 一 个 “滑稽 诺 贝尔 奖 " 上 , 有 几 位 牛 
为 “绳索 捞 乱 时 的 自发 


查 ”。 他们 搓 了 3415 次 绳子 , 并 观 
测 到 120 种 不 同 的 绳 结 形成 , 最 终 得 到 
结论 : 绳子 打 结 与 绳子 长 度 呈 现 一 定 的 
关系 , 当 超过 一 定 长 度 后 , 绳子 打 结 的 
可 能 性 不 会 增加 。 换 种 理解 方法 , 耳机 
线 为 包 惠 着 热 塑 弹性 材料 的 金属 丝 , 而 
且 长 宽 比例 极度 失调 , 导致 了 它 极 易 补 
痪 曲 ; 而 且 , 跟 笔 记 本 电源 线 不 一 样 , 耳 
机 线 还 很 容易 发 生 围绕 中 轴 (金属 丝 ) 
的 扭转 。 太 过 有 兴趣 的 同学 可 以 
看 看 科学 松鼠 会 的 资料 (http:/tindurl 
com/2dugmao) 。 


那么 , 怎么 解决 它 呢 ? 等 等 , 还 有 几 
位 牛人 。 


AR 


@ 用 剪子 、 信用 卡 
制作 绕 线 器 。 过 
程 十 分 简单 信 
用 卡 剪 成 长 条 ， 
做 出 两 个 胃口 ， 
了 好 ”把 耳机 线 绕 上 去 

即 可 , 一 分 钱 不 
用 花 。(http:/tinyurLcom/27ayoaj) 


@@ 淘 宝 绕 线 器 。 


元 饰品 店 、 路 边 摊 给 黑 了 - 


和 @ 绕 线 器 太 麻烦 ? 用 彩色 透明 胶 条 在 耳 
机 线 上 缠绕 几 图 , 既 增加 耳机 线 的 硬度 , 
不 易 弯曲 , 又 可 以 做 个 性 化 装饰 。 最 方便 
的 是 厚度 决定 硬度 , 可 以 自由 掌握 。 


当然 , 还 有 其 他 小 方法 , 避免 耳机 线 
缠绕 , 比如 选择 扁平 的 耳机 线材 , 由 于 自 
身 形状 很 难 缠绕 。 在 使 用 完 耳 机 后 缠绕 
在 fP3 等 设备 上 , 养 成 良好 习惯 。 根据 个 
人 经 验 , 最 易 缠 绕 的 耳机 线 是 那 种 弹性 
好 , 冬天 冷 时 也 不 易 变 硬 , 但 是 材质 表面 
发 粘 。 反之 , 表面 比较 光滑 不 发 粘 的 耳机 


线 相对 不 爱 缠绕 。 [SB rs003] 
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iPhone 帮 你 躺 在 床上 和 逛 淘宝 


近 几 年 , 互联 网 电子 商务 的 发 展 , 使 越 来 越 多 的 人 选择 了 网 上 购物 , 大 到 家 电 、 音响 电脑 , 小 到 日 用 生活 品 , 都 可 以 通过 网 上 的 


B2C、C2C 商 城 在 线 购买 想 


很 多 人 最 头痛 的 就 是 逛街 , 劳 心 伤 财 不 说 , 买 不 到 中 意 的 东西 更 是 叫 人 郁闷 。 虽然 网 上 购物 解决 了 


以 上 烦恼 , 但 是 俗话 说 的 好 , 没有 最 往 只 有 更 懒 , 要 是 能 躺 在 床上 用 手机 买 东 西 岂 不 是 一 件 更 美妙 的 事情 。 


自 带 浏览 器 , 功能 限制 反应 慢 


在 支持 移动 设备 这 一 点 上 , 淘宝 做 
得 不 错 , 并 不 需要 太 多 的 缩放 操作 , 但 唯 
一 的 缺点 是 反应 速度 有 些 慢 , 并 且 造 成 
浏览 器 偶尔 假死 (话说 , PC 浏览 淘宝 时 也 
是 如 此 ) 。 


第 一 步 : 使 用 iPhone 自 带 浏览 器 
Sofori 访 问 httpWmtooboocom 选 择 "体验 


触 屏 版 ”(iPhone/Rndroid) ”( 见 图 1) ; 
Emma 


[rz em 
EDEE 引 人 

第 二 步 : 在 搜索 框 中 输入 需要 购买 
的 商品 名 称 ( 见 图 2) ， 搜索 并 购买 ; 


ao 


2 
第 三 步 : 支付 手段 选择 支付 宝 卡 通 


使 用 浏览 器 和 逛 淘宝 确实 很 方便 , 但 
是 有 很 大 的 缺点 , 就 是 需要 预先 在 PC 上 | 


| 充值 , 如 何 才 算是 真正 的 在 iPhone 上 有 逛 淘 


宝 呢 ? 各 位 看 官 不 要 着 急 , 接着 看 下 去 就 
知道 了 。 


| 招行 + 支付 宝 + 淘宝 = 策 在 床 
| 上 绝 不 用 PC 


脱离 PC 实现 在 淘宝 上 买 东西 是 向 人 


| 的 终极 奥义 , 什么 PC 充值 、 什么 PC 网 银 之 


类 统统 不 要 。 当然 实现 这 个 目标 也 有 一 
定 的 条 件 就 是 你 的 银行 卡 必须 是 招商 银 


| 行 , 否则 的 话 …… 只 能 在 PC 上 充值 或 者 绑 


| 3), 并 在 接 下 来 的 跳 转 界面 中 输入 手机 


或 支付 宝 余 额 支 付 ( 需 预先 在 PC 上 充 ， 


值 ), 完成 交易 。 


小 知识 支付 宝 卡通 是 什么 ? 
“支付 宝 卡通 " 是 支付 宝 与 工 、 建 、 招 等 超过 50 家 
银行 联合 推出 的 一 项 网 上 支付 服务 。 开通 “支付宝 


卡通 ”就 可 直接 在 网 上 付款 , 不 再 奖 要 开通 网 上 银 
行 , 同时 还 享受 支付 宝 提供 的 “ 先 验 货 , 再 付款 "” 
的 担保 骤 务 - 
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定 支 付 宝 卡通 啦 ! 
第 一 步 : 在 Rppstore 中 搜索 “淘宝 "、 
“支付 宝 " 两 个 程序 并 安装 ; 
第 ; 打开 支付 宝 , 在 右 下 角 的 更 
多 中 选择 账户 充值 一 网 上 银行 充值 ; 
第 三 步 : 填写 需要 充值 的 金额 ( 见 图 


收 到 的 验证 码 (手机 号 必须 为 招商 银行 | 
卡 绑 定 的 号 码 ), 这 样 便 充值 成 功 了 ; 


第 四 步 : 接 下 来 我 们 打开 淘宝 (在 
Rppstore 中 下 载 的 程序 ) , 搜索 需要 的 商 

第 五 步 : 使 用 程序 自 带 的 淘宝 旺旺 
与 店家 交流 ( 见 图 4) , 商定 运费 等 细节 ; 


EECEERCCEECCLRRECYCEETE | 


全 而 说 这 只 


ET 


第 六 步 : 使 用 支付 余额 进行 付款 。 


至 此 , 我 们 就 成 功 的 用 iPhone 完成 
了 淘宝 的 一 次 交易 , 有 人 可 能 说 了 , 我 没 
有 招商 银行 卡 怎么 办 ? 当然 充值 的 种 类 
还 有 另外 一 种 叫做 手机 充值 简单 讲 就 是 
扣 你 话费 进行 支付 宝 充值 。 在 购买 小 件 商 
品 的 时 候 可 以 使 用 , 当然 购买 冰箱 彩电 一 
类 的 东西 恐怕 你 的 手机 话 竟 是 不 够 的 。 


| 使 用 专用 程序 的 好 处 多 多 , 比如 我 们 可 以 


在 手机 上 看 到 物流 详情 ( 见 图 5)、 可 以 用 
淘宝 旺旺 可 以 启用 交易 安全 码 等 等 。 在 
公交 车 上 、 地 铁 里 (有 信号 的 情况 下 )、 

会 议 室 中 和 逛 淘宝 、 买 东西 将 会 是 多 尾 意 
的 一 件 事 啊 … 


[Sa04] 


且 本 Tinncwsdeeioncoman 


件 只 能 尽 


论 一 手机 上 的 吸 费 软 人 
AT < 


量 不 碰 


例 , 拨打 10086 转 人 工 
要 求 关闭 “ 笋 网 和 


手机 的 密 4 
服 半 妹 不 会 轻易 告 放 


在 致电 10086 时 ,， 客 
9 


《 盗 梦 空间 }》 的 朋友 都 明白 被 植 
想法 的 恐怖 所 在 , 他 会 让 你 以 为 是 自己 
中 出 来 的 , 根本 找 不 到 一 丝 异 样 。 而 最 
众多 移动 用 户 的 手机 自动 发 出 扣 杰 彩 
信 , 却 找 不 到 “ 真 凶 ”, 难道 真 的 是 我 们 的 
手机 自己 干 的 吗 ? 


中 涉及 的 手机 都 是 外 国 品 牌 


头 的 认定 都 人 
议 使 用 水 货机 
碑 好 的 下 载 网 
不 是 有 "入 侵 者 " 已 经 
宜 购 买 水 货机 , 以 | 


言论 三 玩 网 游 开 外 挂 买 脏 卖 脏 最 舒服 
有 人 玩 网 游 开外 挂 , 买 黑 卖 黑 , 利用 游戏 的 一 切 BUG 来 投机 , 甚 至 激 生 出 灰色 产业 


链 来 牟取 暴利 。 要 


B 合法 财产 是 神圣 不 可 侵 


实 世界 


延伸 , 无 论 ; 的 装备 还 是 金钱 , 都 应 划 为 个 人 财 | 

的 , 网 络 中 的 盗窃 与 现实 中 的 盗窃 在 法 律 认 定 上 并 

方 游戏 装备 交易 网 加 强 了 对 网 络 物品 来 源 地 追踪 和 控制 , 并 联合 游戏 运营 商 的 重 淘 出 击 , 打 
世界 并 不 是 软 导 法 律 琶 处 的 天 堂 , 法 律 无 处 不 在 。 


言论 五 笔记 本 合 上 就 万 事 大 吉 了 


本 本 机 主 , 习 悍 把 屏 募 一 合 , 然后 趴 在 桌 上 睡觉 。 认为 只 要 把 笔记 


CFan 装 定 : 
B@ 屏幕 后 仍 有 电流 通过 


次 在 本 本 旺 的 朋友 ， 


本 合 上 , 就 可 


报 各 1 tancuuaelanca 


经 过 Vista 的 ii 
稍 的 偷 个 剧 , 不 分 区 , 或 者 乱 分 区 , 等 待 使 
用 一 段 B 


间 , 才 知 传奇 的 RDD 也 不 和 


言论 四 硬盘 分 区 RDD 是 万 能 的 


U 山 indousy7 的 强势 推出 让 很 多 人 没有 
渡 。 如 果 新 买 电脑 时 , 上 JS 稍 


发 现 硬盘 布局 不 合理 时 , 况 
的 磁盘 工具 和 很 多 售后 专 
具 全 部 


空间 大 分 区 和 恢复 小 分 

使 用 一 段 时 间 后 , 青 使 用 RDD 进 行 
《以 320GB 硬 盘 为 例 ), 再 分 出 三 
试图 对 最 后 那 大 尾巴 动 刀 
分 区 失败 , 这 是 因为 在 建立 文件 系 
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扣 4 本 允 呈 
命 第 二 期 例 


上 期 我 们 讲 到 了 人 类 初期 可 以 出 
很 多 死神 来 对 付 虫 族 小 狗 , 但 是 对 方 出 
了 很 多 蜂 螂 该 怎么 办 呢 , 刀 净 免 这 期 要 
跟 大 家 共同 分 享 下 死神 海 对 付 蜂 螂 海 
的 一 些 技巧 。 蚊 螂 皮 糙 肉 厚 的 , 死神 根 
本 点 不 动 独 螂 , 所 以 我 们 不 能 和 鲜 螂 硬 
拼 , 总 结 起 来 我 们 对 付 蜂 螂 海 的 主体 思 


游 博 心声 


路 有 2 点 : 

各 利用 死神 的 射程 优势 可 以 让 死 
神 点 到 螃 螂 , 但 螃 螂 是 打 不 到 你 的 , 反 
复 这 样 做 , 虫族 会 被 你 点 的 很 难受 , 这 
是 个 必 胜 的 小 绝招 。 

@@ 利 用 死神 的 速度 优势 跟 “ 跳 悬 崖 ” 
这 个 技能 对 虫族 进行 “拆迁 ",， 有 了 十 个 
以 上 的 死神 , 毁 建筑 的 速度 是 非常 快 的 ， 
我 们 可 以 拆 对 方 家 里 比较 重要 的 建筑 。 

确定 好 了 主体 思想 之 后 我 们 来 看 
下 大 致 过 程 : 

首先 肯定 双方 都 是 常规 开局 , 在 第 
一 个 死神 马上 到 达 对 方 家 里 时 , 可 以 赚 
点 小 狗 , 如 果 对 方 裸 野 的 话 , 你 可 以 
派 探 路 的 农民 直接 在 他 分 矿 造 个 地 保 
进行 速 推 当 对 方 的 暗 电 出 现时 , 如 果 
我 们 没 地 堡 掩护 的 话 要 先 撤退 一 下 , 这 
里 记 住 几 个 小 技巧 : 


现 文 AFENG 


玄 尽量 不 要 在 虫族 的 菌 狼 上 面 和 蚊 ; 
螂 拼 操作 , 因为 虫族 单位 在 菌 毯 上 面 移 
动 速度 非常 快 。 

妈 尽量 不 要 让 虫族 的 王 虫 看 见 你 这 
边 死神 的 数量 , 因为 你 需要 对 虫族 进行 
“拆迁 ”， 如果 被 他 发 现 效果 会 差 很 多 。 
去 如 果 看 见 对 方 很 多 暗 螂 往 你 家 冲 
的 话 , 可 以 利用 我 们 主体 思路 来 拖延 ， 
但 是 要 在 家 里 补 掠夺 者 。 只 要 在 强 扰 时 
死神 不 要 死 的 太 多 , 那么 我 们 就 可 以 硕 
利 的 在 自己 家 里 补 上 分 矿 , 如 果 虫 族 选 
择 空投 或 者 是 地 下 电 虫 来 进行 偷 著 的 
话 , 人 类 有 可 能 非常 难以 抵挡 。 有 些 人 
类 会 被 骚扰 的 很 惨 , 基 至 有 些 直 接 就 被 
推 掉 了 , 所 以 要 做 好 防御 。 但 是 如 何 来 
防御 地 下 蠕虫 或 者 空投 呢 ? 具体 内 容 请 
如 期 收看 刀 净 免 下 一 期 的 分 享 吧 。 

[Ca [So06 


From 人 族 天 王 
Sky 博客 : 
1 说 句 实话 , 出 征 
前 我 真 的 是 很 看 好 国 
内 的 这 三 个 选手 。 


TH000 ( 傻 蛋 ) , 黄 翔 

以 勇猛 之 势 在 今年 上 半年 夺取 国内 
众多 大 赛 冠军 , 而 且 在 我 平时 和 他 的 练习 
中 | 到 他 是 一 个 无 比 勤奋 的 选手 ， 
每 天 的 生活 似乎 除了 练习 外 就 单纯 的 不 
知道 任何 其 他 事情 。 他 的 眼神 里 只 有 一 份 
对 比赛 的 自 人 许 正 是 这 份 过 分 的 自 
信和 导致 了 000 的 兵 败 , 对 阵 LYn 的 比赛 用 
了 2008 年 过 时 此 战术 却 已 经 不 
再 适合 于 比赛 之 中 了 。 
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FLY, 陆 维 梁 


FLY0Q8 
0 人 


Y 在 这 次 比赛 中 有 没 做 好 
信 FLY 已 经 知道 下 次 如 何 


去 做 得 更 好 了 。 


和 体会 


大 法 师 ) 碰 到 一 个 3 级 的 山 D (守望 者 ) , 却 
被 追 杀 的 毫 无 还 手 之 力 时 的 那 种 场景 …… 
小 编 点 评 : 今年 的 山 CG, 中 国 选手 全 
军 虱 没 …… 正 如 Sky 分 析 的 那样 , 有 的 用 了 
过 时 的 战术 , 有 的 无 京 , 有 的 知 错 了 。 可 是 
比赛 真 的 是 残酷 的 , 一 切 的 一 切 不 是 你 努 
力 了 就 可 以 得 到 的 。 你 的 努力 只 是 代表 你 
有 机 会 来 参加 这 次 死亡 竞赛 , 但 谁 又 知道 
在 这 个 死亡 竞赛 里 到 扁 上 天 会 垂青 于 哪个 
人 ? 批评 其 实 没有 用 , 喷 死 选手 又 能 怎样, 
除了 他 们 还 会 有 人 去 出 征 吗 ? 过 分 的 表扬 
也 不 能 够 , 不 要 一 日 为 师 终 
身 护 驾 , 暂且 希望 这 些 


孩子 不 要 放弃 自己 的 

梦想 , 人 生 最 开心 的 事 : 
情 就 是 你 可 以 走 在 追 全 
逐 自己 梦想 的 路 上 , 动力。 党、 

无 限 着 - [sarsoo7] 
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A 本 
眼 
游戏 新 闻 
上 上 海 刀 基 杰 式 训 布 答 下 在 欧美 非常 沪 行 
由 国度 》, 并 于 明年 正式 引入 国内 。 该 
要 用 户 而 研发 的 休闲 网 游 。 目前 《自由 国度 )》 的 中 文 z 
行 中 。 九 城 在 失去 魔兽 之 后 条 遇 了 很 多 困境 , 朱骏 莹 多 次 在 公 
九 城 已 经 定 下 一 年 内 重 返 一 流 公司 的 册 标 。 不 知道 九 城 代 : 
否 能 取得 和 煌 ; 还 是 想 借 此 咸 鱼 翻身 ?7 


北 IN 仑 万 维 制作 的 仙 魔 网 页 游戏 大 | 
《 仙 侠 风云 》 迎 来 不 尹 档 内 测 , 游戏 以 当前 
网 络 文学 领域 最 流行 的 修真 为 题材 , 完 
再 现 了 一 个 梦幻 般 的 对 渺 世界 和 
法 场 
将 与 大 家 见面 。 此 款 把 仙 缠 和 
武侠 的 游戏 题材 相 结合 , 一 文 一 武 , 一 

狐 , 这 种 搭配 方式 下 的 游戏 是 否 ; 
性 ? 我 们 试 目 以 待 


游戏 橘子 旗下 自制 游戏 《水 火 : 
108》 在 原创 动画 的 强力 加 持 下 ， 
得 好 评 并 于 近期 计划 启动 

时 测 活动 。 开发 团队 将 在 第 二 次 封 测 
活动 中 把 角色 选单 和 英雄 主 城 系统 优化 , 并 
加 入 了 30 场景 画面, 怪物 与 副本 关卡 
难度 将 被 重新 调整. gtsooa) 


公安 部 联合 各 
案件 适 9 亚 
人 


机 硬件 


切 能 碰 到 的 钱 , 多 数 多 得 屿 。 
【官方 网 站 : http://uuuhuonju8.com/ 


人 汉 所 有 游戏 几乎 无 一 例外 
的 卡 了 又 卡 , 而 我 们 的 人 民 币 也 随 着 点 卡 不 停 地 在 “燃烧 又 燃 
。 好 吧 , 就 算 我 们 玩家 相信 了 你 们 所 谓 的 所 这 了 传统 本 地 
游戏 数据 甚至 计算 处 理工 作 都 放 在 了 服务 器 端 , 
台 类 似 于 机 项 盒 的 装置 或 者 一 台 配 
的 互联 网 连接 就 可 以 玩 了 。 如 


绿 作 指南 : 鼠标 移动 控制 击 球 位 置 , 好 


手 会 疾风 暴雨 般 投 出 60 


击 来 球 , 将 球 全 力 打击 


: http://uuuuhuonjuBcom/ 
gomeyflosh/206/) 


0 ;ou 魔兽 世界 这 么 大 的 客户 端 , 难道 通 
操作 指南 : 方向 键 控 制 方向 , ZX 键 分 别 为 吗 ? 请 不 要 忽悠 我 们 玩家 了 。 
子弹 和 保险 。 1 


小 编 观点 : 目前 有 两 家 公司 正 致力 于 这 方面 的 研究 ， 
DnLive 已 经 在 7 月 份 开通 , 另外 一 家 , 名 字 叫 做 Goikai 的 公司 也 
将 在 今年 的 12 月 份 开始 这 项 基于 云 计 算 的 游戏 服务 。 但 是 个 人 
感觉 最 大 的 瓶颈 就 是 网 速 和 游戏 内 容 。 没有 网 速 , 什么 游戏 都 
出 不 来 没有 好 的 游戏 支持 , 再 牛 的 技术 也 没有 用 。 [arS009] 
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电子 竞技 


天 才 我 最 大 
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寂 


交 


引 和 
MDRI 


电子 竞技 的 基础 是 什么 , 其 实 并 
不 是 游戏 , 游戏 只 是 工具 , 最 终 
还 是 玩家 和 选手 。 在 当前 社会 娱 
乐 领域 , 眼球 经 济 占 主 打 地 位 ， 
有 大 众 的 关注 度 在 , 不 愁 没 有 广 
告 赞 助 和 行业 的 发 展 。 问题 核心 
在 于 相关 的 职能 部 门 不 作为 , 不 
二 信人 人 二 WE 玫 思想 还 停 

在 “远古 时 代 ”。 即使 这 样 , 电 
子 窒 技 亿 示 是 能 这 流 前 进 就 说 
明 本 身 就 有 群众 基础 , 但 凡 有 生 
命 力 的 新 生 的 娱乐 方式 在 刚 出 的 
时 候 都 是 这 样 , 和 足球 运动 刚 开 
始 的 时 候 一 样 , 但 就 其 发 展 前 景 
来 看 是 否 漏洞 百出 呢 ? 


游 


项 目 


竞技 的 基础 是 什么 , 是 竞技 所 
本 而 在 这 些 游戏 当中 , 没有 一 
项 是 国产 游戏 , 这 就 是 先天 不 足 。 且 看 现 
在 流行 的 游戏 项 目 , 在 这 些 游戏 项 目 中， 
哪 一 个 是 国产 游戏 ? 没有 国产 游戏 , 意味 
着 最 基本 的 W 则 和 玖 利 者 人 弓 在 国外 厂 
商 手 里 , 像 最 近 的 显 雪 与 韩国 游戏 协会 之 
法 打 的 越 多 , 越 好 , 也 会 更 快 地 


但 国内 会 出 这 些 单机 版 游戏 吗 , 根本 


怕 是 开发 出 来 了 , 也 会 被 盗 上 给 
打败 的 ， 浊 站 区 产 单机 游戏 吗 ? 早 就 
没有 了 ! 以 后 还 : 9? 希望 吧 ! 


是 也 在 逐渐 向 网 游 项 目 千 
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?2010 和 第 2 只 


电子 竞技 Gamae 


何去何从? 
竞 发 展 中 


人 @ 文 /一 粒 沙 


近 , 星际 争 新 2 都 已 经 售 着 网 游 方向 一 样 做 了 . 
而 对 比 国内 网 游 业 要 形势 好 的 多 , 但 是 浮 中 依 
旧 。 


游戏 选手 的 洁 肉 


那么 多 的 比赛 , 让 电子 竞技 看 起 来 很 
好 看 , 感觉 成 为 一 个 电子 竞技 选手 也 是 件 
挺 不 错 的 事 。 但 仔细 一 看 , 这 个 行 
有 那么 好 看 了 。 想 想 每 次 全 国 级 大 赛 的 奖 
金 ， 头 奖 几乎 也 没有 超过 2 万 的 。 虽 然 一 
次 头 奖 有 几 万 元 看 起 来 很 多 , 但 每 次 
人 
己 有 的 几 个 ; 


业 就 没 


收入 的 总 和 , 更 不 用 说 是 足球 明 ; 
明星 了 。 大 家 都 是 娱乐 业 , 差别 
大 呢 ? 


六 


电子 竞技 , 既然 这 是 
业 , 那么 也 会 有 一 
选手 成 功 的 总 
领域 , 还 是 


为 普通 玩家 , 用 户 最 多 , 没有 资 


格 限制 , 进 都 可 以 。 二 类 为 比赛 选手 , 此 
类 选手 靠 打 比 赛 获 得 一 些 额 外 的 收入 , 但 
正职 工作 和 收入 , 比赛 收入 
外 收入 而 已 。 第 三 类 , 职业 玩家 ， 

打 比 赛 , 做 节目 发 展 以 
此 为 生 。 第 三 类 当 : 只 有 极 少 
数 人 可 以 达到 这 个 地 步 , 就 像 踢 足球 的 一 
椰 , 会 踢 能 踢 的 成 干 上 万 , 能 成 职业 球 队 
的 却 少 的 可 怜 。 在 此 领域 中 , 也 会 产生 专 
业 的 经 纪 公司 和 运作 公司 , 像 签 歌手 一 样 
去 


是 最 少 的 ， 


随 着 电子 竞技 活动 的 发 展 , 会 有 专 
业 的 经 纪 公司 出 现 , 游戏 选手 的 尴 欣 会 越 来 越 
少 。 电 竞 会 出 现 一 批 热 
淹 , 对 于 玩家 来 说 , 如 


果 没有 天 赋 和 足够 的 努 
力 , 趁早 放弃 比较 好 . 
不 要 头脑 发 热 一 起 进 
来 , 结果 就 是 大 家 一 
起 玩 完 。 
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游戏 厂商 的 造 众 


游戏 厂商 是 电子 竞技 的 直接 获 利 者 , 

将 促进 游戏 产品 本 身 的 销售 , 更 会 
其 它 相关 衍生 产品 的 销售 。 在 这 项 领 
中 的 暴雪 娱 获 利 很 大 , 并 且 也 举办 


了 暴雪 嘉年华 等 - 列 关 于 暴雪 游戏 的 电 
子 竞 技 赛事 , 但 内 , 这 是 最 直接 的 篮 
炊 。 由 于 国 有 单机 游戏 , 所 以 无 法 对 


此 组 织 起 有 效 的 电子 竞技 比赛 。 而 你 | 
1 助 电子 竞技 , 他 们 
出 钱 赞 助 竞争 对 手 的 


缺 


没 


似 的 活动 。 


硬件 制造 商 的 尴 众 


硬件 制造 商 , 是 电子 竞技 的 又 一 大 赞 
助 商 来 源 , 游戏 是 硬件 产业 的 主要 推动 
力 。 玩 游戏 , 特别 是 网 络 的 、3D 的 、 高 消 的 
游戏 , 才 需 要 更 高 的 电脑 配置 。 全 球 最 大 
的 山 CG 电 子 竞技 大 赛 , 也 是 和 三 星 电子 的 
强大 支持 同样 
随 着 山 CC 的 比赛 走向 全 球 各 个 国家 , 不 仅 
提升 了 销量 , 更 是 提升 了 美誉 度 。 但 国内 
的 硬件 厂商 有 几 个 ? 代 工 厂 倒 


对 于 游戏 选手 . 现在 硬件 厂商 也 开 


始 赞助 电子 竞技 赛事 了 . 


部 分 , 但 社会 和 媒体 名 
仍然 欠 C 之 所 以 能 够 成 长 之 6 以 
能 够 成 功 , 这 是 和 韩国 电视 台 的 支 和 
分 的 , 他 们 最 


这 一 片 天 ， 和 如何 够 成 为 一 个 
业 呢 ? 没有 媒体 的 支持 , 就 没有 广大 的 受 
众 , 就 没有 足够 的 赞助 


国家 也 在 逐渐 的 开放 和 培育 这 个 产 


业 了 . 国家 体育 总 局 体育 信息 中 心 于 今年 夏天 
组 织 了 全 国电 竞 公开 赛 . 并 让 报道 重新 登 上 了 
CcTv. 


对 外 交流 的 篮 座 


竞技 项 目 在 全 球 火 热 发 展 , 所 以 与 
流 对 于 中 国电 子 竞 技 的 发 展 
的 。 但 是 这 方面 存在 两 点 篮 座 : 


了 T 网 络 的 烧 这 , 使 得 各 种 线 上 比赛 ， 
尤其 是 几 个 主流 的 线 上 联赛 , 中 国 战队 经 
面临 频频 掉 线 的 局 面 。 


了 Se 参加 国外 的 线 下 比赛 
经 常 因为 签 3 人 和 
的 境地 。 的 选手 必须 在 高 
事 中 才能 锻炼 出 来 。 这 种 经 常 “ “人 
身 先 死 "的 , 相信 大 家 都 难受 。 


好 消息 由 于 国内 电子 竞技 的 市 场 巨大 , 很 
多 赛事 都 愿意 在 国内 举办 , 而 且 国内 的 赛事 举 
办 者 有 足够 的 奖金 吸引 国外 优秀 选手 参加 , 这 
多 少 缓解 了 在 对 外 交流 方面 的 烧 炊 。 


内 电子 竞技 联 


最 初 的 中 国 国内 赛事 , 是 以 各 种 全 明 
星 邀 请 赛 为 主 , 这 种 模式 在 最 初 相 
爆 , 武汉 就 曾 多 次 承办 各 种 顶级 邀请 赛 并 
且 现 场 气氛 相当 热烈 。 但 是 这 种 " 全 明星 

赛事 毕竟 不 能 每 天 一 场 , 而 且 大 家 看 多 了 
也 会 产生 视觉 妆 劳 。 可 以 这 么 说 , 如 果 中 


由 于 有 消息 传 出 可 能 会 把 电子 竞技 
家 开始 对 电子 竞技 项 目 越 来 


越 重视 , 相信 不 久 的 将 来 电 竞 联赛 会 一 个 个 相 
缕 启 动 - [sql0 
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生 只 要 不 是 满 
路 脏话 , 抽烟 


来 。 
9: 双 儿 mm 最 
杆 么 游戏 ? 


地 别 | 


剑 》《 新 绝 
双 骄 》、《 阿 


我 已 | [ 理 fr, 不 RN 


经 没 希 9: 最 近 很 流行 “ 云 ”， 虽然 


都 是 间 西 藏 的 “ 云 " “云游 
戏 平台 ” 双 儿 尝试 过 吗 ? 

R: 对 啊 , 好 像 这 个 “ 云 " 那 
特别 多 , 都 打 着 环保 


丽 影 } 之 类 的 动作 游戏 , 还 
曾经 迷 过 《情妇 故里 )、《 秋 


之 回忆 )》 系 列 。 Ap 号， 也 
9: 除了 游戏 , 平时 还 喜欢 8 
做 什么 ? , 我 这 个 从 比 


碑 


是 真 的 有 口 
的 话 , 我 就 不 会 去 跟风 。 
9: 最 后 对 我 们 游戏 丽人 SHOU 
栏目 的 读者 说 点 什么 吧 。 
R:《 电 脑 爱好 者 )》 是 
老 品 牌 杂志 , 我 上 初中 


快乐 , 不 是 任何 东西 可 以 取 
代 的 。 所 以 有 时 间 有 钱 时 我 
都 会 选择 出 去 走 走 , 和 一 群 


本 好 友 , 一 起 上 路 , 到 大 自然 。 过 并 且 很 喜欢 , 很 信 款 。 
则 开 ER 这 么 晤 张 ?7 中 一 块 儿 玩 。 游戏 能 给 我 快 。 戏 栏目 的 改版 更 让 我 开心 ， 
我 乓 和 寺 方 不是 天 乐 , 旅游 给 我 的 却 是 放松 。 。 并 且 还 有 了 女孩 子 的 游戏 
证 人 打击 外 | 9: 谈 谈 去 过 哪里 ? 最 喜欢 栏目 , 祝福 游 也 祝福 

一 一直 哪里 呢 ? 《电脑 要好 者 》 越 力 越 好 


第 11 期 丽人 SHOW 


昵称 : momoko 

星座 : 金牛 

生日 : 5.5 

身高 : 164 

特长 : 游戏 , 唱歌 , 钼 街 


经 历 
人 号 队 女 经 理 人 
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娱乐 串 烧 


天 才 我 最 大 


山 楼 负 之 碍 


推荐 指数 : 太太 太太 
文艺 气质 和 矫 揉 造作 之 间 


就 隔 着 一 层 薄 薄 的 纸 , 捅 
破 了 , 那 就 是 人 见 人 爱 的 
全 放 亲 捅 不 破 ， , 难免 搞 得 


二 
利 ， 文公 中 种 可 芝 朗 吉大 和 都 可 以 玩 得 风 生 水 
起 , 清新 无 比 。 话 说 回来 ,《 山 植树 之 恋 )》 能 红 起 
来 , 本 身 也 说 明了 我 们 的 时 代 “纯情 ” 了 。 小 
说 很 一 般 但 电影 却 可 以 风 麻 一时， 足见 国人 对 真 
诚 爱情 的 渴望 。 


爱 在 日 落 黄昏 时 

编剧 : Richord Linkloter /Julie 

Delpy/Ethon Houke 

导演 : RichordLinkloter 

主演 : Ethon Hou 

制 片 国家 /地 区 : 

推荐 指 归 : 六 六 六 

好 的 爱情 不 会 让 人 空虚 , 而 | 

应 是 脱胎 换 骨 。 交流 眼神 ， 

交流 体温 , 交 : 魂 , 那 种 

身心 交融 的 相 会 相知 , 不 论 

长 短 , 都 足够 让 人 感念 很 久 , 如 果 足 

也 许 会 持久 到 一 辈子 那么 长 , 我 相信 。 所 以 , 他 

们 在 相隔 的 九 年 中 经 历 了 很 多 , 依然 保留 着 对 
命 的 执著 , 对 爱 渴望 。 本 片 依旧 是 一 个 开 

放 式 的 结尾 ， 你 难以 揣测 伊 又 和 和 朱 莉 会 如 何 对 待 

这 次 重 件 , 我 则 期 待 或 许 又 一 个 九 年 之 后 , 导演 

会 让 他 们 在 中 年 之 时 再 度 重 着 。 


这 个 杀手 不 太 冷 
编剧 : Luc Besson 
导演 :Luc Besson 
: Jeon Reno / natolie 
Portman/Goruoldman 


ieDelpy 


人 和 孩子 的 原则 。 他: 

的 、 冷酷 的 、 虹 明 的 , 同时 也 
是 简单 的 、 淳朴 的 、 天 真 的 。 玛 蒂 达 只 有 12 岁 , 她 
柔弱 、 孤独 、 但 强 、 任性 , 有 着 天 使 般 的 面孔 和 冷 


漠 的 眼睛 , 还 有 着 超 乎 年 龄 的 成 熟 。 不 管 是 怎样 的 
一 种 开始 , 在 这 个 没有 温度 的 世界 , 他 们 用 心灵 给 
予 彼此 温暖 。 他 们 之 间 的 爱 是 那么 超然 , 介 于 爱情 
与 亲情 之 间 , 或 许 更 加 复杂 , 或 许 更 加 


损 杭 |tioncuudgcloncoman 


前 
你 会 感觉 到 满 满 
的 大 男孩 心 


的 诚 

里 传 来 , 他 真 的 是 用 心 在 唱歌 。 虽 
然 也 有 一 些 败 笔 , 但 却 是 一 场 好 的 
视听 之 旅 ,“ 好 玖 ”, 如 同一 杯 好 酒 


一 样 , 确实 不 错 , 而 且 , 越 品 越 醇 。 


牛 羊 下 山 


第 一 次 听 周 云 鞍 的 歌 , 之 前 已 经 听 
人 们 传 了 很 久 了 。 听 完 觉得 很 愉 
快 , 仿佛 真 的 看 见 牛 羊 从 山上 下 来 
了 。 感觉 是 云 朱 向 另 一 个 山头 夭 远 , 
然后 回头 说 , 要 下 雨 了 。 这 种 自然 
情怀 和 古诗 词 是 很 搭 调 的 , 专辑 里 
几 首 歌 都 有 古诗 的 韵味 , 现代 诗 反 
而 没 古 代 诗 歌 那么 适合 抒发 对 大 自 
然 的 这 种 爱好 。 不 是 赞美 , 只 是 抒 
情 , 无 获 的 抒情 , 轻松 接近 无 意识 。 
而 作为 现代 诗人 , 周 云 莲 有 个 优势, 
就 是 旋律 , 须知 用 旋律 来 黄 叹 大 自 
你 带 来 的 精神 愉悦 是 没有 历史 

限 的 。 所 以 通过 旋律 , 这 份 美好 
势必 会 更 自然 


我 的 高 中 同学 


还 是 那个 哼 唱 着 香格里拉 , 感叹 着 
就 快要 25 岁 的 黄 春 , 还 是 那么 亲切 
殉 朗 的 和 弦 。 他 可 以 把 对 细小 生活 
的 感叹 唱 出 来 , 有 点 小 往 律 小 犹 殉 ， 
但 是 还 是 往 前 走 的 很 利落 很 洒脱 。 
他 的 感叹 从 来 都 不 是 抱怨 , 更 像 是 
对 自我 的 一 次 又 : 小 心 的 审 习 


果然 应 了 那 名 话 , 直率 的 人 也 可 
很 敏感 。 确 实 是 这 样 , 听见 他 , 就 像 
是 听见 了 风 和 日 丽 。 

美好 岁月 


样 ， 三 外 
忆 。 对 黄 
韵 玲 最 深 的 印象 就 是 《心动 ) 。 因 
为 太 爱 那 首 歌 了 , 每 每 听 到 都 很 
感动 。 国生 全 的 全 证 过 


和 本 于 世间 人 和 部 并 到 法 浊 
行 幕后 音乐 人 出 唱片 了 。 张亚东 、 
袁惟仁 、 现在 是 黄韵玲 。 如 今 她 出 
唱片 了 , 里 面 的 词曲 都 是 由 自己 亲 
我 想 对 这 样 一 个 音乐 才 
份 努力 , 已 属 难得 。 
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困 果 http:Wguoguo blog,ctan com cn 


美国 摄影 师 卢 克 * 盖 斯 布 勒 和 | 


高 清 摄像 机 和 餐 盒 为 材料 ( 


网 的 儿子 马克 斯 花 数 月 时 ff 


什么 叫 酷 ? 什么 叫 自 由 ? 什么 叫 创 意 ? 


.iPhone 手机 (用 其 卫星 定位 技术 追踪 位 置 )， 
主体 用 别人 丢弃 的 餐 盒 制 成 ) . 做 成 一 般 气球 飞 | 


”, 成 功 发 射 升 空 . 在 持 


续 102 分 钟 的 飞行 中 , 到 达 10 万 英尺 ( 约 合 3 万 米 ) 的 高 空 . 捕捉 到 壮观 的 太空 景 


这 组 照片 看 上 去 就 像 是 美 字 ! 


( 沽 客 志 寺 三 


Ze 这 器 材 怎 


局 卫星 携带 的 尖端 相机 用 远视 镜 
机 的 0PS 统 . 在 距 发 射 地 30 英 里 ( 约 合 48 公 里 ) 的 地 方 找到 了 他 们 


画面 . 是否 让 你 惊叹? 


它 它 看 侧 简 音 因为 我 们 对 这 项 尝试 的 认真 


你 或 许 也 | 能 成 功 只 不 


在 哪里 ? 


说 也 好 几 千 甚 至 上 万 元 呢 ! 呵呵 . 人 
当 科技 遇 到 灵感 玫 全 才 下 下 人 出 


关于 山寨 版 电脑 爱好 者 
网 站 
oaftersky : 在 百度 里 输入 

电脑 爱好 者 ”, 首先 看 到 的 是 
电脑 爱好 者 官方 网 站 httpWuuu 
cfoncomcn, 第 二 个 搜索 结果 是 
httpWbbscfonclubnet, 叫做 电脑 
连 好 者 俱乐部 论坛 , 奇怪 的 是 
这 两 个 论坛 我 的 账号 都 可 以 通 
用 , 俱乐部 论坛 是 不 是 和 爱好 者 
官网 论坛 为 同一 个 论坛 ? 

果 果 : 大 家 可 以 注意 到 ， 
在 《电脑 爱好 者 》 杂志 封面 的 
右上 角 , 醒目 地 标明 电脑 爱好 
者 官方 网 站 http://wuww.cfon. 
com.cn, 其 对 应 的 官方 论坛 地 
址 是 http://bbs.cfoan.com.cn， 
其 他 地 址 都 是 非 官方 出 品 。 这 
位 读者 提 到 的 名 字 相 似 的 论 
坛 , 做 得 也 还 不 错 , 据说 是 一 
位 者 版 主创 立 的 , 与 《电脑 爱 
好 者 》 杂志 社 无 关 。 至 于 账号 
通用 问题 , 也 是 不 存在 的 。 估 
计 这 位 读者 曾 在 那个 网 站 用 自 
己 常 用 的 账号 密码 注册 过 , 产 
生 了 一 号 多 用 的 误解 。 

还 有 一 位 读者 罗 女 士 通过 
邮件 询问 . ucfoncom cn 和 
山 uul1<cfon comcn, 不 知道 这 两 
个 网 站 是 有 关联 的 , 还 是 有 一 个 
是 假 的 呢 ? 这 个 问题 提 得 好 . 不 
少 读者 和 网 友 应 该 记得 . 电 
脑 爱好 者 官方 网 站 在 2009 年 夏 
天 进行 了 改版 . 为 了 保留 原来 有 
价值 的 内 容 , 所 以 改版 前 的 内 容 
全 部 放 在 wuul cfoncomxcn 中 . 
不 再 更 新 , ucfon.com.cn 用 
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来 放 改版 后 的 内 容 , 这 个 域名 始 
终 是 本 刊 官网 域名 . 为 了 增强 通 
用 性 , 点 击 进入 老 网 站 的 论坛 等 
重要 入 口 , 可 以 直接 进入 新 版 内 
容 . 这 下 大 家 明白 了 吧 ? 呵呵 . 


晒 晒 我 的 第 一 次 电子 小 
制作 

ongyk: 昨 晚 装 好 . 成 
功 了 ! 有 个 光敏 电阻 . 没 光 时 轮 
着 闪 , 第 一 次 弄 这 东 东 . 没 人 教 
过 , 我 容易 吗 ? 看 来 我 我 领悟 能 
力 够 强 ! 


冰 比 冰 水 冰 : 貌似 不 怎么 会 
用 电 烙铁 . 

Rautrocer 
不 错 . 

果 果 : 呵呵 , 这 让 我 想起 上 
学 时 在 电子 实验 课 上 还 用 电 烙 
铁 焊 了 个 收音 机 了 昵 ! 小 考 内 容 
是 , 老师 把 板子 破坏 了 , 让 我 们 
找 出 坏 点 修好 , 嘿嘿 uangyk 
还 插 有 才 的 , 相信 动手 能 力 强 
的 读者 一 定 不 少 。 还 有 谁 有 好 
作品 , 一 起 来 秀 秀 吧 , 请 发 送 
到 wohn@cfon.com.cn。 


: 线 布 得 


常 


不 知 未 来 的 CFan 中 能 否 出 
现 一 个 阅读 指数 的 东西 

握 握 你 的 手 : 对 技术 类 型 的 
文章 . 统一 加 入 阅读 指数 的 评定 


体现 难度 . 比如 : 初级 (入 门 } 
中 级 (普通 ) . 高 级 (深入 ) , 骨灰 
专家 ) . 每 篇 技术 性 文章 都 做 


有 几 个 好 处 , 1. 指 
行 阅读 ; 2 可 以 分 析出 
自己 的 水 平 , 3 可 以 帮助 编辑 和 
读者 进行 一 个 标准 的 融合 , 因为 
有 些 文章 可 能 读者 认为 很 简单 
编辑 认为 难 . 反之 亦 然 . 这 样 也 
提供 了 比较 规 依据 。 

S.Z. : 每 期 杂志 目录 后 面 的 
导读 不 是 已 经 有 弟子 
工 湖 少 侠 ” 一代 宗师 ”了 
吗 ? 对 于 担 手 兄 这 样 全 本 通读 的 
死 忠 . 划分 难度 等 级 的 意义 似乎 
不 大 . 

果 果 : 两 位 的 对 话 有 意思 , 
同时 也 值得 我 们 思考 。 在 目录 
的 后 面 专门 有 一 页 Tog 引 导 , 按 
内 容 深浅 层次 进行 了 区 别 和 推 
荐 , 不 少 读者 在 调查 反馈 中 都 
表示 效果 不 错 。 其 实 , 文中 的 
定 级 应 该 有 一 定 帮 助 , 但 是 还 
有 2 个 因素 , 一 个 是 不 同 读者 
擅长 的 领域 不 同 , 图 形 处 理 很 
牛 , 系统 可 能 很 菜 , 那么 他 的 
标准 和 其 他 人 可 能 就 不 同 ; 还 
有 就 是 目前 栏目 的 划分 已 经 遵 
循 了 先 易 后 难 原则 ,“ 新 人 帮 ” 
(初级 ) “稀饭 软组织 ”( 中 
级 ) 、“ 达 人 会 馆 ”( 高 级 ) 等 从 
名 字 就 可 看 出 定位 了 。 在 文中 
添加 过 多 的 标签 , 丽 怕 有 些 画 


蛇 添 足 。 如 果 大 家 有 更 好 的 建 “ 


议 , 欢迎 告诉 我 们 。 对 了 , 最 后 
再 透露 一 个 小 秘密 , 又 到 了 一 


”年 一 度 的 征订 改版 时 间 , 针对 
。 读 者 的 需求 , 编辑 部 会 仔细 研 
* 究 改 版 方案 , 将 在 近期 带 来 精 
， 彩 的 新 鲜 内 容 , 区 请 关注 。 


iPod 到 底 念 什么 ? 

广东 王 贮 : 同事 臭美 , 跟风 
买 了 一 个 Pod. 说 话 又 不 标准 , 每 
这 个 词 都 把 我 们 笑 喷 了 ， 
给 他 纠正 他 还 不 服 . 这 词 到 底 怎 
么 念 ? 

果 果 : 来 来 来 , 借助 下 电子 
辞典 , 音标 是 [oi'pad],“ 爱 派 
的 ”, 够 有 派 ! 希望 你 的 发 音标 
准 哈 ! 再 考 考 你 同事 , iPod、 
。 Skype、 Youtube 怎 么 念 ? 

*。 ”ipod 的 o 不 念 欢 , 念 哦 。 
”skupe 念 斯 盖 克 ?其实 末尾 是 轻 


声 , 念 成 斯 该 扑 就 行 了 . Uoutube 
是 你 的 电视 的 意思 . 悠 突 毕 ? 错 
绽 ! 登录 httpVWzhforvocomyuord/ 
Uoutube, 听 听 不 同 欧美 人 士 对 
个 词 的 发 音 吧 ! 用 中 文 不 好 标 
反正 不 是 悠 突 毕 . 这 个 曾 
经 被 认为 是 放大 版 无 通讯 功能 
Phone, 现在 看 来 市 场 行情 很 
不 错 哟 . 


请 把 你 的 [T 故 事 与 我 们 分 享 ， 发 送 至 wohngctan comcn 


寻找 CFAN 人 
留守 少年 的 电脑 梦 .= 


我 是 江西 的 一 名 中 学 生 , 上 次 我 在 CFon 上 看 到 一 段 文字 , 说 可 以 实现 读者 们 的 美 
好 愿望 , 但 是 需要 一 个 充分 的 理由 。 如 果 是 真 的 话 , 我 有 一 个 很 久 都 没有 实现 的 愿望 ， 
希望 你 们 能 实现 我 这 个 愿望 。 

我 是 一 名 留守 儿童 , 从 九 岁 开始 苞 妈 就 长 年 在 外 打工 。 那 时 我 和 奶奶 一 起 生活 ; 
到 小 学 毕业 我 都 使 用 过 电脑 , 只 知道 电脑 是 一 种 很 厉害 的 机 器 。 上 初中 后 , 学 
校 有 了 信息 课 , 是 三 人 共用 一 台 。 那 时 我 才 渐 渐 认 识 它 的 庐山 真面目 , 被 它 深 深 吸 引 住 
了 。 虽然 联网 , 但 每 次 上 信息 课 , 我 都 会 兴奋 不 已 。 我 迷 上 了 电脑 , 想 更 多 地 了 解 电脑 , 
所 以 买 了 好 几 本 电脑 入 门 的 报刊 ,书籍 。 可 是 我 却 没有 机 器 来 实践 我 的 能 力 , 只 能 通过 书本 来 感 
受 它 的 神奇 和 魅力。 

经 常 想象 我 拥有 一 台电 脑 时 的 情形 , 想象 着 自己 近 距 离 感受 到 它 的 魅力 , 我 抱 着 它 爱 不 释 手 , 生怕 把 它 弄 胜 了 , 可 每 当 我 醒 来 之 

时 , 眼前 的 一 切 立 刻 装 化 为 泡影 。 

我 曾 问 过 父亲 , 能 不 能 买 一 台电 脑 给 我 , 他 以 各 种 理由 拒绝 了 我 。 我 知道 父母 赚钱 很 不 容易 , 但 是 谁 能 帮 有 我 实现 这 个 愿望 呢 ? 

果 果 : 听 了 你 的 故事 , 我 感慨 万 干 。 这 么 热爱 电脑 的 孩子 , 缺少 父母 在 身边 的 关爱 , 一 个 如 此 亿 切 的 愿望 又 难以 马上 实现 …… 我 
真 的 很 起 帮 你 , 可 是 手 里 暂时 没有 多 余 的 电脑 , 电脑 爱好 者 的 奖品 库 里 笔记 本 也 发 完了 (去 年 与 华硕 联 办 的 IT 讲师 培训 活动 有 笔记 
本 大 奖 、 软件 风云 榜 的 液晶 显示 器 大 奖 也 早已 下 发 ), 热心 评 刊 奖 的 一 等 奖 的 额度 也 有 限 , 真是 非常 抱 。 如 果 今 年 有 大 型 活动 , 我 
一 定 会 优先 考虑 把 大 奖 分 给 你 , 也 希望 你 积极 参与 进来 其 他 热心 的 读者 们 , 如 果 你 们 手头 有 富余 的 第 二 台 、 第 三 台电 脑 , 能 否 考虑 


给 一 个 远方 的 孩子 送 去 温暖 呢 ? 也 许 在 你 来 看 一 个 很 普通 的 电脑 , 却 成 为 开启 电脑 世界 的 金 钥匙。 


轻松 老 读者 获 赠 的 45 元 代金 账号 年 换 前 别 忘 了 使 用 哟 


http://bbs.cfan.com.cn/thread-1125045-1-1.html 


站 凡 在 杂 订阅 过 2006 一 2007 两 年 , 2008 一 2009 两 年 《电脑 爱 
蔬菜 造就 惊艳 美女 好 者 ) 杂志 任意 一 次 的 读者 , 若 您 已 经 续 订 2010~2011 两 年 杂志 , 杂 
haapVWbbscfoncomcnrthread.1181734.-Lhtml 志 社 额 外 赠送 45 元 代金 账号 一 个 相关 注意 事项 说 明 如 下 


鞠 多 奇 是 一 位 年 轻 的 优秀 中 国 艺术 | 
全 和 和 全 全 人 利用 蔬菜 和 粮食 的 中 国 6 
生活 一 一 豆腐 . 白菜 . 生姜 . 忒 . 
《最 后 的 晚 叔 》 《 蒙 娜 丽 莎 》 


1 发 短信 到 13801293315, 提供 订阅 者 的 地 址 , 姓名 以 及 所 购买 
产品 的 名 称 (例如 “08-09 续 订 订 户 . 姓名 x xx, 地 址 xxxxxx, 代 
金 账号 购买 5000 例 图 书 一 本 - ) . 若 两 次 订阅 杂志 所 用 地 址 . 姓名 不 
收 到 短信 后 我 们 会 在 7 个 工作 日 之 内 回复 . 

图 书 的 金额 将 从 45 元 代金 账号 中 扣除 , 余额 留存 , 每 
果 果 : 真是 神奇 ! 向 艺 有 0 忆 必 5 元 例如 要 购买 价值 25 元 图 书 一 本 , 我 们 将 扣除 邮 喝 


术 家 致敬 。 对 了 , 这 里 再 来 号 余额 为 15 元 . 

个 秋冬 小 贴 士 : 天 气 干燥 寒 可 以 用 来 购买 《电脑 爱好 者 》 杂志 .《 电 脑 
冷 , 亲爱 的 读者 们 一 定 要 多 爱好 者 》 (普及 版 ) 杂志 .《 电 脑 爱好 者 增刊 .《 电 脑 爱 好 者 》 (普及 
吃 蔬 菜 、 水 果 , 单纯 的 吃 肉 版 ) 增刊 .《 电 脑 爱好 者 》 合 订 本 .《 电 脑 爱好 者 》 普及 版 合 订 本 , 外 版 
大 王 等 看 到 体检 单 时 就 后 虱 5 图 书 . 软件 . 杂志 等 不 在 此 使 用 范围 之 内 . 

了 。 这 些 画 面 似乎 也 可 以 叫 《4 4 若 代金 账号 内 余额 不 足 , 可 汇款 补 齐 款 项 , 购买 所 需 产 品 。 
做 “健康 养生 魅力 之 作 ”， 作 5 代金 账号 使 用 截止 时 间 : 2010 年 12 月 31 日 。( 这 个 时 间 非 常 关 


品 里 的 蔬菜 不 能 吃 , 家 里 的 键 . 大 家 别 浪费 了 好 机 会 ) 
就 多 多 益 善 吧 。 


有 奖 在 线 评 刊 , CFan 的 精彩 在 你 手中 


网 络 评 刊 比 纸 质 评 刊 更 环保 、 更 快捷 , 希望 您 能 感受 到 其 中 的 便利 , 一 如 既往 地 关注 和 支持 《电脑 爱好 者 )1 
为 了 更 好 地 了 解 您 的 需求 , 我 们 期 盼 着 听 到 您 宝贵 的 意见 和 建议 。 在 此 全 体 编辑 向 您 致 以 囊 心 的 感谢 ! 我 们 将 从 参与 评 刊 的 读者 
中 抽取 热心 读者 , 发 送 幸运 奖品 。 一 等 奖 一 名 , 奖品 价值 300 元 ; 二 等 奖 5 名 , 奖品 价值 200 元 ; 三 等 奖 10 名 , 奖品 价值 50 元 。 快 快 
行动 吧 ! 如 果 你 有 更 多 的 宝贵 意见 和 建议 , 也 可 以 通过 邮件 (ohn@cfon.com.cn)、 论 坛 (bbs.cfon.com,cn)、 纸 质 信 件 (北京 万 
寿 路 昼 微 中 里 14 号 楼 《电脑 爱好 者 》 收 , 100036 ) 等 途径 告诉 我 们 。 
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微软 官方 与 《电脑 爱好 者 》 
独家 合作 推出 


现 已 上 市 ， 火 爆 热 卖 中 ! 


人、 全 彩 +IDVD 
位 7 机 定价 45 元 优惠 价 :39 元 


| 电 
脑 
| 爱 ， 
好 
者 


《 


职 场 体验 式 办 公 技巧 实战 宝典 
FFICE( 办 公 室 ) 升 职 加 薪 从 这 里 开始 


esmat sarcssor- 


蕊 910 同步 上 市 ， 带 来 最 新 最 IN 的 应 用 技巧 


告别 传统 的 讲述 方式 
一 本 书 涵盖 六 本 书 的 精华 内 容 
(Word+Excel+PowerPoint+ 
DOneNote+Outlook+ 职 场 秘籍 ) 


邮局 汇款 : 北京 123 信 箱 ， 邮 编 : 100036 


注 明 “邮购 代 码 : SK0227”。 为 方便 我 人 cfango.com 


从 这 个 九 月 开始 你 的 新 选修 课 ， 从 培训 弄 实 战 ， 一 个 有 趣 而 充满 想象 的 创业 平台 为 你 展开 ， 我 们 
需要 你 的 M 一 个 想法 ，M 一 个 创意 ， 和 M 一 个 不 甘 平 凡 对 未 来 躁动 不 已 的 你 ， 为 期 半年 的 时 间 
里 ， 为 自己 创 一 个 未 来 。 中 国 移动 Mobile ”Market 百 万 青年 创业 计划 正在 火热 招募 ing.…. 
“移动 创业 之 星 ”， 是 不 是 该 问 自己 why not me ? 


外 了 荆 了 直下 2010 年 9 月 至 2010 年 12 月 ， 通 过 在 中 国 移动 开发 者 社区 注册 报名 参加 活动 、 
免费 获得 培训 ， 进 入 专用 通道 提交 作品 ， 闪 耀 的 创业 之 星 也 许 就 是 你 ! 


二 > 一 创意 类 作品 ; 软件 游戏 类 作品 ; 
ETE7 鞠 软 件 游戏 类 、 创 意 类 大 奖 ， 更 有 Ophone 创 新 奖 颁 给 最 闪光 的 你 ， 同 时 还 将 提供 


1000 多 个 激动 人 心 的 全 国 各 地 移动 公司 及 合作 伙伴 的 现场 实习 机 会 ， 用 创意 实 
现 理想 ， 让 自己 闪光 。 


主办 单位 ; 共青团 中 央 、 中 国 移动 通信 有 限 公司 NS We 


随 刊 附 赠 超 实用 多 媒体 光盘 - 


一 看 就 休 ”一 学 就 会 一 用 就 灵 人 区 记 十 i， CC ss 


2011 年 《电脑 爱好 者 》( 普 及 版 ) 杂 志 (价值 93.6 元 ) 


江 民 杀毒 软件 年 卡 


价值 100 元 
4 《7 天 由 零 速 成 电脑 应 用 高 手 》 图 书 人 
《18 年 《电脑 爱好 者 》+6 年 《电脑 爱好 者 》 普 及 版 

合 订 本 集成 光盘 》 价值 18 元 


及 版 
备 的 多 媒体 杂志 


活动 说 明 : 

1 ) 活动 碟 止 时 间 : 2010 年 12 月 31 日 ( 部 局 汇款 以 晤 吃 为 准 ， 网 上 订阅 以 下 订单 时 间 为 准 } 

2 ) 在 汇款 单 阴 2011 人 及 版 杂 去 ， 同 时 贸 下 联系 电话 = 

3 ) 妆 费 ; 正常 情况 杂志 为 平 寄 。 闻 裴 由 杂志 杜 承 担 ， 如 拓 挂 号 ， 每 本 只 兰 加 1 元 挂号 费 { 原价 3 元 /本 ) ， 共 计 12 元 ,汇款 时 一 并 汇 上 ， 并 注 骨 挂号 字样 


情 

) 《7 天 由 堆 速 成 电脑 应 用 高 手 》 发 放 时 间 : 2011 年 4 月 

1 年 起 且 要 好》 ?6 年 《及 要 好 者 》 大 及 版 合 订 市 统 庆 僵 》 汰 故 时 间 : 2011 年 2 月 
) 江 

) 


老年 卡 : 2011 年 2 月 


款 之 日 起 计算 ，10 个 工作 日 后 拨打 010 - 68259307165259457 查 询 汇款 ， 请 枝 对 汇款 人 地 址 、 姓 各、 邮编 是 否 准确 ， 如 有 错误 ， 清 及 时 通过 上 述 联 系 方式 与 我 们 联系 进行 更 改 。 
8 ) 本 活动 仅 限于 汇款 到 杂志 福 、 杂 志 杜 网 上 商城 杂志 杜 现场 订阅 的 读者 ， 友 局 订阅 等 其 他 当道 不 参加 此 活动 
本 活动 最 终 解 役 权 归 北 京 《电脑 爱好 者》 杂志 杜 所 有 


和 人 饭 网 ， 创 意 家 居 全 线 帮 击 …… 


Www.cfango.com 


安雅 扑克 牌 烟灰 缸 套装 

产品 尺寸 : 8.7*83*2.9cm 

产品 材质 : 密 胶 树 有 卓 

网 址 ; httpy/www:cfango com 
/goods-500 html 


Y17 


DOULEX 全 自动 感应 小 夜 灯 

产品 材质 ; 灯 座 -PPT, 灯头 -乳白 色 玻璃 

产品 尺寸 ; 8*5*12cm 

网 址 : httpy/wwwcfango com 
/goods-451html 


击 


且 7a 


牙痛 纸巾 简 

产品 材质 : PVC 

产品 尺寸 : 33cm*16.5cm*11.5cm 

网 址 ; httpY/wwwcfangocom 
/goods-442.html 


Y46 


HIGHSTAR 投 影 时 钟 

产品 尺寸 : 13.5cmx7.5cm 

产品 供电 : 5 号 电池 3 , 外接 电 源 接口 

网 址 : httpy/www:cfangacom/ 
goods-404.html 


ANYA 超 个 性 从 子 调味 座 


产品 尺寸 : 13"53*4.8cm 


颜色 : 红 、 检 、 蓝 、 黑 ( 任意 3 色 殉 机 ) 
网 址 : httpy/www:cfangocom 


/goods-499.html 


3 侈 :。 


迈克 尔 . 杰 克 逊 酒 瓶 雨 伴 


产品 材 贰 : A85 塑 胶 + 金 属 电 镇 + 涨 丝 两 人 布 
网 址 : httpY/wwwxcfango corygoods 


392.html 


Y8 


创意 酷 杯 /随手 杯 /马克 杯 

产品 材质 : PP 

产品 尺寸 : 直径 9cm 高 10cm 

网 址 : httpV/wwwxcfangocomn 
/goods-438.html 


ee 
人 
ee 
二 


Y3.8 


ANYA 窗 蜂 牙 刷 架 

产品 尺寸 : 56*4.8*3 5cm 

产品 材质 : 塑 昌 

网 址 : http//www:cfango com 
/goods-408html 


AR A 
面 |， 


多 功能 不 锈 钢水 果 切 
产品 尺寸 : 17*14*2cm 
产品 材质 : AB5 枫 紫 不 铺 钢 


网 址 : httpV/wwwcfangocom/ 


goods-402 html 


DIY CLOCK360 挂 钟 
产品 尺寸 : 直径 38.5cm 


网 址 : httpV/www:cfango com 


/goods-379.html 


指甲 油 保护 套 夹 (10 只 装 ) 

项 色 ; 粉色 

产品 材质 : ABS 树 脂 

网 址 : httpy/wwwxcfangocom 
/goods-446.html 


.6 


安雅 可 爱 青蛙 肥 忽 盒 

产品 尺寸 : 12.6"6.5*9cm 

产品 材 贰 : 塑料 

岗 址 : httpV/wwwcfango com 
/goods-407.html 


7 22 


7654v46 


39823s 


卡通 型 脚底 保健 按摩 器 

产品 材质 ; 按摩 珠 -PS 峙 踢 / 底 堆 - 攀 习 

产品 尺寸 ; 19*8.5*5cm 

网 址 : httpV/wwwcfango com 
/9oods-443.html 


Y38 


自动 挤 牙膏 器 ( 含 牙 刷 架 ) 

产品 尺寸 : 18.2*19*7.3cm 

产品 材质 : A8S 钢 卓 

网 址 : httpy/wwwicfangocom 
/goods-403.html 


让 
Y7 

微波 炉 专用 盘 来 

产品 尺寸 : 8"4.5"3cm 

产品 材质 ; 塑胶 


网 址 : httpy/www cfango com 
/goods-457html 


Y25 


创意 省 弹 防 水 纸巾 抽 

产品 尺寸: 17*17.3cm 

产品 材 项 : 塑料 

网 址 : httpy/wwwcfanga com 
/gcods-399html 


"稀饭 网 ”名 称 来 源 : 《电脑 爱好 者 》 杂 志 简 称 cfan ,被 忠实 读者 亲切 地 称 为 “ 移 饭 ” ， 稀饭 网 因此 得 名 ! 
天 改变 生活 ,个 性 失 高 量 位。 天 汪 内 立志 打 半 中 国 个 栓 化 药 稳 刘 芝 ， 搜 过 全 到 二 检 寺 辣 


网 址 : 二 com 
量 16 全 4 
稍 饶 网 客服 。 


层 
上 线 ”抢购 电 活 :400-6651-668 | 坛 团 QQ 陪 TI( 已 满 ) : 120879187 饭团 QQ 妊 2 : 117022878 


ISSN 1005-0043 
CN11-3248/TP 


ui 


/Www.cfan,com.cn 


邮局 汇款 :北京 123 信 箱 ， 邮 篇 司 从 0036 10 月 席 上 市 
收 款 人 : 北京 《电脑 爱好 者 欠 末 志和 社 单 附 言 栏 


注 明 “ 码 辐 们 与 您 联系 ， 请 留 下 联系 电话 “DO- 


电脑 爱好 者 2 010 年 第 21 期 11 月 上 


《电脑 爱好 者 》 杂 志 社 创建 于 1 9 9 3 年 6 月 ， 隶 属于 中 国 科学 院 。 杂 
志 社 的 旗舰 产品 《电脑 爱好 者 》 半月刊 的 月 发 行 量 已 近 8 0 万 册 ， 连 年 稳 居 
“中 国电 脑 刊物 发 行 量 第 一 的 ”的 宝座 。1 0 年 来 ，《 电 脑 爱好 者 》 秉 承 浅 
显 易 懂 、 通 俗 流畅 的 风格 ， 面 对 越 来 越 多 的 初中 级 电脑 爱好 者 ， 传 播 电脑 知 
识 ， 培 养 电 脑 人 才 ， 其 内 容 广 泛 涉 猎 软 件 、 硬 件 、 市 场 、 评 测 、 网 络 、 游 戏 
、 编程 等 多 方面 ， 每 年 一 度 的 ”编辑 选择 奖 ” 和 ”电脑 爱好 者 最 喜爱 品牌 ” 
在 业界 深 具 影响 力 ， 奖 牌 和 L 0 G 0 也 被 广泛 采用 。 这 本 ”大 家 都 能 看 懂 
的 ”《 电 脑 爱好 者 》 半 月刊 早已 经 成 为 电脑 爱好 者 首选 的 学 习 读物 。 


说 明 : 
本 P DF 文件 是 完全 功能 无 限制 的 ， 可 以 自由 对 本 文件 进行 编辑 ， 打 印 ， 提 
取 ， 转 化 格式 等 操作 . 


注意 ; 
强烈 推荐 用 官方 Ac r ob at Re a der 软件 来 查看 . 


申明 : 
制作 此 P D F 目的 纯粹 为 测试 P D F 制作 能 力 和 供 大 家 共同 研究 P D F 格式 
， 以 及 测试 网 站 下 载 带宽 . 用 于 其 他 用 途 产生 的 后 果 与 本 人 无 关 ， 责 任 自负 
请 支持 正版 ， 购 买 杂志 阅读 


超级 计算 机 到 全 球 最 强 还 有 多 远 ? 
新 闻 报 
淘宝 小 店 得 VC ”成 功能 否 再 复制 
新 人 帮 
打印 ! 节省 才 是 硬 道理 
耳 洒 ” 盛 袜 ”， 享 受 高 品质 音乐 
手机 电脑 用 Wi F i 也 能 同步 
拒 骚 扰 ， 护 隐私 ! 我 的 手机 最 安全 
自制 拼图 ， 将 记忆 凝聚 
软件 安装 ， 一 步 到 位 ! 
回音 壁 
稀饭 软组织 
特别 话题 
1 2 种 场合 ， 搞 定 系统 安装 难题 
系统 


跟 ;Tunes 备份 说 再 见 

3 步 ， Wi n d o ws 更 新 不 用 再 重 后 
请 出 去 , Wi ndows7SP1 
小 抄 速 记 


Windows Xpy/ 7 和睦 相处 好 邻居 


对 战 鼠 标 不 济 ”免费 来 加 速 

细 调 Wi n d o ws 7 私家 “ 医生 ” 

一 条 命令 找 出 染 毒 的 U 盘 

杀毒 遇 ” 三 急 ” ”优盘 来 解决 

木马 为 网 站 带 来 厌 色 流 量 
网 络 

M S N 博客 曲 终 人 散 ， 腾 讯 忙 控 ” 墙角” 

3 6 0 让 好 友 位 置 不 再 是 迷 

非 腾 讯 在 线 服务 也 挺进 We b QQ 2 . 0 

两 家 上 网 一 家 花 钱 ， 图 解 无 线路 由 互联 

酷 网 千 寻 

4 招 赶 走 | E 9 的 ”拦路虎 ” 

小 抄 速 记 

让 客户 端 下 岗 吧 ”网 页 邮箱 更 方便 
软件 

百度 电脑 管家 发 布 

新 软 物 语 

绕 开 陷阱 ”下 载 资 源 自动 找 


天 气 预报 ”我 能 随时 查 
找 回 被 遗忘 的 软件 注册 号 
音乐 播放 顺序 自 定制 
想 要 多 大 ”屏幕 就 多 大 
让 迅雷 7 支持 更 多 专用 链 下 载 
大 蜂 蛛 提升 F o x ma i | 反 垃 圾 邮件 能 
我 的 桌面 一 直 在 改变 ”从 未 被 模仿 
动 动 鼠标 ”就 能 关机 注销 
剪贴 板 也 可 以 很 强大 
笔记 本 报警 声 可 以 与 众 不 同 
批量 收集 链接 不 用 释 

校园 新 鲜 人 
校园 智能 手机 网 络 生活 百 宝 汇 
信 手 牛 来 ， 创 意 宿舍 视频 拍 拍 拍 
校园 分 享 型 PP T ”精彩 看 你 的 
作业 雷同 轻松 认定 
学 术 牛人 是 如 何 炼 成 的 

达 人 会 馆 
绝对 挑战 
Cf an 研究 院 

傻 博士 信箱 


天 生 我 才 
淘宝 皇冠 店 客 户 沟 通宝 典 
硬派 圈子 
硬派 新 观点 
硬件 厂商 : 我 们 都 是 软件 公司 
偷 换 概念 H D 6 8 7 0 性 能 不 升 反 降 
Windows Phone7 前 景 堪忧 
固态 硬盘 大 餐 何 时 享 ? 
平板 挑战 i P a d : 输 在 起 跑 线 上 的 竞赛 
特别 话题 | 
和 凌乱 的 桌面 说 拜拜 
触 控 式 一 体 电脑 诱惑 来 临 
笔记 本 与 整 机 
谁 是 低 价 上 网 本 的 最 佳 搭档 


玩家 的 神器 ”我 家 的 ”外 星人 ”M 1 5 x 


数码 外 设 


硬件 D | 


评测 


你 的 键盘 是 真 防水 么 ? 

数码 潮 人 的 家 

酷 软 我 最 大 

新 机 大 众 评 

i Ph o ne 迟早 要 来 ， 管 它 是 4 还 是 5 
充电 电池 的 那些 事 儿 

NBA 开赛 了 ”准备 好 你 的 C M M B 电视 
信号 不 好 ? 无 线 耳 机 增强 有 妙招 
漫步 者 M 1 5 ”全 新 便携 体验 感受 

谁 是 全 能 卡片 机 ? 长 焦 广角 通 吃 

全 键盘 手机 打字 速度 飞升 

Y 

体验 明基 V W2 4 2 0 H 

用 丝袜 给 电脑 机 箱 做 ” 防 尘 手术 ” 

小 抄 速记 

金士顿 " 2 + 1 ”方案 推荐 

6 0 0 元 要 1 T B 容量 还 是 要 2 0 0 MB p s 速度 
把 机 箱 缩小 为 4 升 “主板 是 关键 

打造 桌面 无 线 世界 


记 

0 
现代 V 180 
多 彩 2 2 8 0 G 
航嘉 电源 转换 器 
金 河田 炫 0 1 
Acer S 
丽 讯 D5 2 5 
冲击 波 T - 了 2 
技嘉 H55 M- USB 
明基 V W2 4 2 0 H 
CFan 帮 你 攒 

报价 

CF a_n 大 卖场 

新 闻 新 品 


天 才 我 最 大 


”“ 淘 客 ”是 如 何 炼 成 的 


M 0 D 鼠标 也 能 赚钱 
耳机 线 不 再 打 结 ” 牛 人 教 你 做 

i Ph o ne 帮 你 躺 在 床上 和 逛 淘 宝 
流言 终结 者 

刀 疤 免 战 术 大 讲堂 / 游 博 心声 
游戏 新 闻 眼 / 流行 小 游戏 总 动员 
何去何从 ? 电 竞 发 展 中 ”七 宗 罪 
游 漫 地 带 / 丽人 S H O W 

电影 B B 榜 之 恋爱 系列 / 新 碟 榜 


我 和 你 


中 国 互 联网 还 有 没有 ” 掘 金 ”空间 
名 博 论语 


